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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2006 

Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπα¬ 
θών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιεί¬ 
ται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη 
την 1η Σεπτεμβρίου 1970. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο 

1. Κυρώνεται και έχε» την. ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος η (μέ τη φροντίδα των Ηνωμένων 
Εθνών) Ευρωπαϊκή Συμφωνία, που υπογράφηκε στη Γενεύη 
την 1η Σεπτεμβρίου 1970 ’για τις διεθνείς μεταφορές 
ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιείται γίαυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ)' και που 
αποτελείται από τους τόμους I (Συμφωνία και Παράρτημα 
2) και II (Παράρτημα 1 και 3). 

2. Το κείμενο της Συμφωνίας που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο σε πρωτότυπο στην αγγλική 
γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: 

ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΑΒΒΙΑΟΕ 
ΟΡ ΡΕΒΙδΗΑΒΙΕ ΡΟΟΟδΤΙΙΡΡδ ΑΝϋ ΟΝ ΤΗΕ 
8ΡΕΟΙΑΙ. ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΤΟ ΒΕ υδΕϋ ΡΟΠ δίΙΟΗ 
ΟΑΡΙΒΙΑΟΕ (ΑΤΡ) 

4οηβ βί Οβηβνα οη 1 δβρίβιηΡθΐ' 1970 

υΝΙΤΕϋ ΝΑΤΙΟΝ8 

ΑΟΡΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑί. ΟΑΡΡΙΑΟΕ ΟΡ 
ΡΕΡΙ3ΗΑΒΙ.Ε Ρ0003ΤυΡΡ$ ΑΝΟ ΟΝ ΤΗΕ 3ΡΕ0ΙΑΙ 
ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΤΟ ΒΕ ΙόδΕΟ ΡΟΠ δΙΙΟΗ ΟΑΡΡΙΑΟΕ (ΑΤΡ) 


ΤΗΕ ΟΟΝΤΡΑΟΤΙΝΟ ΡΑΡΤΙΕ3, 

ϋΕδΙΡΟυδ οί ίΓηρΓονιης ίίιβ οοηάίίίοηδ οί ρΓβδβΓναίίοη 
οί Ιίτβ ρυβίίίγ οί ρβπδίιαόΐβ ίοοάδίυίίε άυπη9 Ιόβίί 03 ΐτί 3 - 
9 β, ρ 3 Γίϊουΐ 3 Γΐγ ίη ίηί©Γη 3 ΐίοηαΙ ΐΓαάβ, 

ΟΟΝδΙϋΕΡΙΝΟ ίίιβί Ιό© ίιτιρΓονβΠΊβηΙ οί ΙόΟδβ 
οοηόίίίοηε ίδ ΙίΚβΙγ ίο ργοπίοΙ© ίίιβ βχραηδίοη οί ΙταΡβ 
ίη ρβΓίδόβόΙβ ίοοάδίυίίδ, 

ΗΑ\ίΕ ΑΟΡΕΕΘ 3δ ίοΙΙοννδ: 

ΟίορίβΓ I 

δΡΕΟΙΑΙ. ΤΡΑΝδΡΟΡΤ ΕΟΙΙΙΡΜΕΝΤ 
ΑιΙίοΙβ 1 

Ρογ ίίιβ ίηΙ©Γη 3 ΐίοη 3 ΐ 03 πϊ 39 β οί ρβπείϊβόΐθ ίοοάδίυίίδ, 
βςυίρπτιβηΐ είιβΙΙ ηοί ί>β άββ^ηβίθά 3 δ ΊηδυΙβΙβά', 
■ΓβίΓί 9 ©Γ 3 ίβθ|·, 'ΓΠβ 0 ίΐ 3 ηΐ 03 ΐΙγ ΓΘίπςβΓβίβίΤ, 0 Γ “ 063 ΐβ(Τ 
βςυίρηηβηΐ υηίβδδ ίί οοιηρΙίβδ ννίίίι ίόβ όβίίηίίίοηε αηό 
δί 3 ηά 3 Γάδ δβί ίοτίίι ίη βηηβχ 1 ίο ίίιίδ ΑςΓθβπιβηΙ. 

ΑΓίίοΙβ 2 


Τίι© 0οηΐΓ3θίίη9 Ρ3Γίίβδ δίιαΙΙ 13Κ© ίίιβ πιβ3δυΓβδ 
η©ο©δδ3Γγ ίο βηευΓ© ίίιβί ίίιβ βρυίρπηβηΐ ΓβίθιτΘά ίο ίη 
3ΓίίοΙ© 1 οί ίόίδ Α9ΓβθΓη©ηί ίη ίηδρβςίβά βηά ίβδίβά Ιογ 
οοΓηρΙΐ3ηοβ ννίίίι ίίιβ δ3ίά εΙαηάαιΌε ίδ οοηίοΓπτιίίγ ν/ίίίι 
Ιό© ρτονίδίοηβ οί αηηβχ 1, βρρβηάίοβδ 1, 2, 3 3ηά 4, ίο 
ίίιίδ ΑςΓββΓΠβηΙ. Εαοό ΟοηΐΓ3θίίη9 Ρ3Γίγ ©0311 Γβοθ9ηίζ© 
ίόβ ν3ΐίάίίγ οί οβΓίίίίθ3ίθδ οί οοηηρΙίβηοθ ίδβυβά ίη 
οοηίοΓΓπίίγ νι/ϊίίι βηηβχ 1, αρρβηάίχ 1, ραΓ39Γ3ρό 4 ίο 
ίίιίδ Αθί'ββΗίβηί Ργ ίίιβ οοηηρβίβηΐ 3υΙίιοπίγ οί βηοΐίιβτ 
0οηΐΓ3θίίη9 ΡαΓίγ. Εαοίι 0οηΐΓ3θίίη9 Ρ3ΐΊγ ητιβγ γ©οο- 
9ηίζ© ίίιβ ναΐίάίίγ οί οβΓίίίίοβΙβδ οί οοπηρίίοηοβ ίδβυβά 
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ϊη οοηίοΓίηίΙγ ννίίΡ ΙΡβ ΓβςυίΓβηίθηΙδ οί βηηβχ 1, 
3ρρβηΡίοβδ 1 3ηΡ 2, Ιο ίΡίδ ΑςΓθθΓηθηΙ Ογ ΙΡβ οοπηρβίθηί 
βυίΡοτίίγ οί 3 δίβίβ ηοί 3 ΟοηΙτβοΙίης Ρβτίγ. 


ΟΡ3ρίβτ II 

υδΕ ΟΡ δΡΕΟΑί ΤΡΑΝδΡΟΡΤ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΕΟΡ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΡΡΙΑΟΕ ΟΡ ΟΕΡΤΑΙΝ 
ΡΕΡΙδΗΑΒΕΕ ΡΟΟΟδΤυΡΡδ 

ΑτίίοΙβ 3 

1. ΤΡβ ρΓονίδίοηδ οί βτίίοΐβ 4 οί ϋιίδ ΑςΓββσιβηί δΡβΙΙ 
αρρΙγ Ιο 311 03ΓΓΪ39Θ, ννΡβίΡβτ ίοτ Ρίτβ οτ ΓβννβτΡ οτ ίθΓ 
οννη βοοουηί, οατπβΡ ουί βχοΐυβίνβΐγ -δυΡϊβοί ίο ΙΡβ 
ΡΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 οί ίΡίδ 3 ΓίϊθΙθ- Ργ Γ3ίΙ, Ργ 
τοβΡ ογ Ργ 3 οοηηΡίη 3 ΐίοη οί ΙΡθ Ραγό. οί 

-ςυίοΚ (Ρββρ)-ίΓθζβη 3η<1 ίτοζβη ίοοΡδίυίίδ, βηΡ οί 

-ίοοΡδίυίίδ ΓβίβΓΓβΡ ίο ϊη 3ηηβχ 3 ίο ΙΡίδ ΑςΓθθΓπβηί 
βνβη ίί ΙΡβγ 3 Γβ ηβίίΡβΓ ςυίοΚ (ΡββρΜτοζβη πογ ίτοζβη, 

ίί ίΡβ ροίηΐ 3ί ννΡίοΡ ΙΡο ςοοόδ 3Γβ, ογ ΙΡβ βςυίρΓηβηί 
οοηΙβίηϊης ΙΡθγπ ίδ. Ιθ3ΡβΡ οη ίο 3 Γ3ίΙ ογ γοοΡ νβΡίοΙβ 
βηΡ ίΡ© ροΐηΐ 3ί ννΡίοΡ ΙΡβ ςοοΡδ 3ΓΘ, ογ ΙΡβ βςυίρτηβηί 
οοηΐ3ίηίη9 ΙΡβτη ίδ, υηΙοβΡβΡ ίτοπι ΙΡ3ί νβΡίοΙβ 3γ© ίη 
ίννο Ρίίίβτβηί δίβίββ βηΡ ΙΡ© ροίηί 3ί ννΡίοΡ ίΡβ ςοοΡδ 
3 Γβ υηΙοβΡβΡ ίδ δίίυβίβΡ ίη ΙΡβ ΙβιτίΙοΓγ οί 3 ΟοηΙτβοίίης 
Ρ3Γίγ. 

Ιη ΙΡ© θ 3 δ© οί 03ΓΠ39Θ βηί3ϋίη9 οη© ογ πίογ© δ ©3 
ΟΓΟδδίη9© ΟίΡβΓ ΙΡ3Π δ©3 ΟΓΟδδ)Π 9 δ 3δ ΓβίβΓΓβΡ ίο ίη 
ρ 3 Γ 39 Γ 3 ρΡ 2 οί ΙΡίδ 3 ΓίίοΙβ, β 3 θΡ ΙβηΡ ίουτηβγ δίίβΙΙ Ρβ 
ΟΟΠδίΡβΓβΡ δβρ 3 Γ 3 ίβΙγ. 

2. ΤΡβ ρΓονίδίοηδ οί ρ 3 Γ 39 Γ 3 ρΡ 1 οί ΙΡίδ 3 ΓίίοΙβ δΡβΙΙ 
ΙίΚβΛΛΓίββ 3ρρΙγ ίο δ©3 0Τ03δίΠ93 Οί Ιβδδ ΙΡ3Π 150 ΚΠΊ ΟΠ 
οοηΡίίίοη ΙΡ 3 ί ΙΡ© 900 Ρ 3 3 Γβ δΡίρρβΡ ίη βςυίρτηβηί υδβΡ 
ίθΓ ΙΡ© ΙβηΡ ίουΓηβγ οτ (ουτηβγβ νΛπΙΡουί ΐΓ3ηδΙθ3όίπ9 οί 
ίΡ© ςοοΡδ βηΡ ΙΡ 3 ί δυοΡ οτοδδίηςβ ρτβοβΡβ οτ ίοΙΙονν 
οη© οτ πίογ© ΙβηΡ ίουΓηβγδ 3 δ ΓβίβττβΡ ίο ίη ρ3Γ39Γ3ρΡ 

1 οί ΙΡίδ 3Γίίε1β οτ ί3Κβ ρΙβοβ ΡβΡΛ/ββη ί\νο δυοΡ ΙβηΡ 
ίουΓηβγδ. 

3. ΝοΡνίίΡδίβηΡίης ΙΡ© ρΓονίδίοηδ οί ρ 3 Γ 39 Γ 3 ρΡδ 1 βηΡ 

2 οί ΙΡίδ βτίίοΐβ, ΙΡ© Οοηίτβοίίης Ρ3(1ίβδ ηββΡ ηοί 3 ρρ)γ 
ΙΡ© ρτονίδίοηδ οί βτίίοΙβ 4 οί ΙΡίδ Α 9 ΓββΓηβηί ίο ΙΡ© 
03ΓΓΙ39© οί ίοοΡδΙβίίδ ηοί ίηΙβπίβΡ ίθΓ Ρυτηβη 
οοηδυΓηρίίοη. 

ΑγΙιοΙ© 4 

1. Ροτ ΙΡ© 03ΓΠ39© οί ΙΡ© ρβπδΡβΡΙβ ίοοΡδίυίίδ δρβοιίιβΡ 
ίη βηηβχβδ 2 3 ηΡ 3 ίο ΙΡίδ Α 9 Γβ©Γηβηί, ΙΡ© βςυίρτηβηί 
ΓβίβΓΓβΡ ίο ίη βτίίοΙβ 1 οί ΙΡίδ Α 9 ΓββΓηβηί δΡβΙΙ Ρβ υδβΡ 
υηίβδδ ΙΡ© 1 ©ΓηρβΓ 3 ίυΓβδ ίο Ρβ βηίίοίρβΙβΡ ΙΡΓου 9 Ρουί 
03ΓΓί39« ΓβηΡβΓ ΙΡίδ ΓβςυίΓβτηβηί τηβηίίββίΐγ υηηβοβδδβΓγ 
ίθΓ ΙΡ© ρυφΟδβ οί πΐ3ίηΐ3ίηίη9 ΙΡ© 1 ©ΓηρβΓ 3 ΐυΓβ οοηΡίίίοηδ 
δρβοιίιβΡ ίη 3 ηηβχβδ 2. 3 ηΡ 3 ίο ΙΡίδ Αςτββτηβηί. ΤΡβ 
βςυίρτηβηί δΡ 3 ΐΙ δο δβΙβοίβΡ 3 ηΡ υδβΡ ΙΡ 3 ί ΙΡβ 
ΙβτηρβΓβίυτβ οοηΡίίίοηδ ρΓβδοτίΡβΡ ίη ΙΡβ δ 3 ίΡ 3 ηηβχβδ 
03 Π Ρβ ΟΟΓΤίρΙίβΡ ννίίΡ ίΡΓθυ 9 Ρθυί 03ΓΓί39β. ΡυΓίΡβΓΠΊΟΓβ 
311 3ρρΓ0ρΓΙ3ίβ ΠΤΙββδυΓβδ δΡβΙΙ Ρβ ί3ΚβΠ, ΓΠΟΓβ 
ρ 3 Γίίουΐ 3 Γΐγ 3δ Γβ 93 ΓΡδ ΙΡβ ΙθΓηρβΓβΙυΓβ οί ΙΡβ ίοοΡδίυίίδ 
3 ί ΙΡβ ΙίΓΠβ Οί Ι03ΡΪΠ9 3 ηΡ 3 δ ΓΘ 93 ΓΡ 3 ίθίΠ9 ΟΓ Γβ-ίθίη 9 
Ρυπης ίΡβ ίουΓηβγ ογ οίΡβΓ ηβοβδδ3Γγ ορβΓ3ίίοηδ 
ΝβνβΡΡβΙβδδ, ίΡβ ρτονίδίοηδ οί ΙΡίδ ρ 3 Γ 39 Γ 3 ρΡ δΡ 3 ϋ 
αρρΙγ οηΐγ ίη δο ί 3 Γ 3 δ ΙΡβγ 3 Γβ ηοί ίηοοΓηρ 3 ίίΡΙβ ντίίΡ 
ίηίβΓηβίίοηβΙ υηΡβτίβΚίηςβ ίη ΙΡβ ιτοΙίβΓ οί ίηίβΓΠ3ίίοη3ΐ 
03ΓΓΙ39© 3ΓίδίΠ9 ίθΓ ΙΡβ 0θηίΓ3θΙίΠ9 Ρ 3 Γίίβδ Ργ νίτίυβ οί 
οοηνβηίίοηδ ίη ίοΓΟβ 3ί ίΡβ ίίτηβ οί ΙΡβ βηίΓγ ίηίο ίοΓΟβ 


οί ΙΡίδ ΑςΓββΓτιβηΙ οτ Ργ νίτίυβ οί οοηνβηίίοηδ δυΡδίίίυίβΡ 
ίοτ ίΡβτη. 

2. Ιί ΡυΓίη9 03ΓΠ39Θ υηΡβτ ίΡίδ ΑςΓθβτηβηί ΙΡβ 
ρτονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρΡ 1 οί ίΡίδ 3ΓίίοΙβ Ρονβ ηοί Ρββη 
ΟΟΓΠρΙίθΡ ΛΑΓίΙΡ, 

(β) ίΡβ ίοοΡδίυίίδ Γηβγ ηοί Ρβ ΡίδροδβΡ οί ίη ΙΡβ 
ΙβιτίΙοΓγ οί 3 0οηΐΓ3θίίη9 Ρ3Γίγ 3ίίβτ οοπηρΙβίίοη οί 
03Π-Ι39Θ υηίβδδ ΙΡβ οοΓηρβίβηΙ βυίΡοηίίβδ οί ΙΡ3ί 
ΟοηΐΓβοίίης Ρ3Γίγ Ρββιτη ίί οοτηρβίίΡΙβ ννίίΡ ίΡβ 
Γβςυϊθτηβηίδ οί ρυΡΙίο ΡββΙΙΡ ίο βυίΡοηζβ δυοΡ ΡίβροδβΙ 
3ηΡ υηίβδδ δυοΡ οοηΡίίίοηδ 3δ ΙΡβ 3υίΡοήίίβδ τηβγ 3ίί3θΡ 
ίο ΙΡβ 3υίΡοήζ3ίιοη ννΡβη ςταηίιης ίί 3Γβ ίυΙΓιΙΙβΡ; αηΡ 

(Ρ) βνβτγ 0οηΐΓ3θίίη9 Ρ3Γίγ Γηβγ, Ργ Γβ3δοη οί ΙΡβ 
ΓβςυίτθΓηβηΙδ οί ρυΡΙίο ΡββΙΙΡ ογ ζοορτορΡγΙβχίδ 3ηΡ ίη 
δθ ί3Γ 3δ ίί ίδ ηοί ίηοοιηρβΙίΡΙβ ννίίΡ ίΡβ οίΡβτ ίηΙβΓηβίίοηβΙ 
υηΡθΓί3Κίη9δ ΓβίβΓΓβΡ ίο ίη ΙΡβ Ι3δί δβηίβηοβ οί ρ3Γ3- 
9Γ3ρΡ 1 οί ίΡίδ 3ΓίίοΙβ, ρτοΡίΡίί ίΡβ βηίΓγ οί ίΡβ ίοοΡδίυίίδ 
ίηίο ίίδ ίθΓτίίοτγ ογ ΓποΚβ ΙΡβίτ βηίτγ δυΡίβοί ίο δυοΡ 
οοηΡίίίοηδ 3δ ίί Γηβγ Ρβίβπηίηβ. 

3. ΟοτηρΙίβηοβ ννίίΡ ΙΡβ ρτονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρΡ 1 οί 
ΙΡίδ 3Γί)θΙβ δΡ3ϋ Ρβ ΓβςυίΓβΡ Οί 03ΓΠβΓδ ίθΓ ΡίΓβ ΟΓ Γ6\ΛΓ3ΓΡ 
οηΐγ ίη δο ί3Γ 3δ ίΡβγ Ρβνβ υηΡβτίβΚβη ίο ρτοουτβ ογ 
ρτονίΡβ δβτνίοβδ ίηίβηΡβΡ Ιο βηδυτβ δυοΡ οοπιρίίβηοβ 
3ηΡ ίί δυοΡ οοΓτιρΙίβηοβ ΡβρβηΡδ οη ΙΡβ ρβΓίοτιτοηοβ 
οί ΙΡοδβ δβτνίοβδ. Ιί οίΡβτ ρβΓδοηδ, \ΑΐΡβΙΡθΓ ίηΡίνίΡυβΙβ 
ογ οοτροΓ3ίβ ΡοΡίβδ, Ρβνβ υηΡβτίβΚβπ ίο ρτοουτβ ογ 
ρτονίΡβ δβτνίοβδ ίηίβηΡβΡ ίο βηβυτβ οοτηρίίβηοβ ννίίΡ 
ΙΡβ ρτονίδίοηδ οί ΙΡίδ Αςτββτηβηί, ίΡβγ δΡ3ΐΙ Ρβ ΓβςυίΓβΡ 
Ιο βηδυτβ δυοΡ οοτηρίίβηοβ ίη δο ί3Γ 3δ ίί ΡβρβηΡδ οη 
ρβτίοΓίηβηοθ οί ΙΡβ δθτνίοβδ ίΡβγ Ρ3νβ υηΡβΓίβΚβη ίο 
ρτοουτβ ογ ρτονίΡβ, 

4. Ουτίης οβΓπβςβ ννΡίοΡ ίδ δυΡίβοί ίο ίΡβ ρτονίδίοηδ 
οί ΙΡίδ ΑρτββπιβηΙ 3ηΡ ίοτ ννΡίοΡ ίΡβ ΙοβΡίης ροίηί ίδ 
δίίυ3ίβΡ ίη ΙΡβ ΙβΓπίΟΓγ οί 3 ΟοηΐΓβοΙίη9 Ρβτίγ, 
τβδροηδίΡίΙίίγ ίοτ οοηρίίβηοβ ννίίΡ ΙΡβ ΓβςυίτβπιβηΙδ οί 
ρ3Γ39Γ3ρΡ 1 Οί ίΡίδ 3ΤίίθΙβ δΡβΙΙ Τβδί, δυΡ|βθί ίΟ ΙΡβ 
ρτονίδίοηδ οί ρβΓ39Γ3ρΡ 3 οί ΙΡίδ 3ΓίιοΙβ, 

- ίη ΙΡβ 03δβ οί ίτβηβροΓί ίοτ Ρίτβ ογ ΓβννβτΡ, ννίίΡ ίΡβ 
ρβτδοη, ννΡβίΡβτ 3η ίηΡίνίΡυβΙ ογ 3 οοτροτβίβ ΡοΡγ, ά/Ρο 
ίδ ίΡβ οοηδίςηοΓ βοοοτΡίης ίο ΙΡβ ίΓβηδροτί ΡοουπΊβηί 
ογ, ίη ίΡβ 3Ρδβηοβ οί 3 ίΓβηδροτί ΡοουπηθηΙ, ννίίΡ ίΡβ 
ρβτβοη, ν/ΡβΙΡθτ 3η ίηΡίνίΡυβΙ ογ 3 οοτροτβίβ ΡοΡγ, ννΡο 
Ρ 3 δ βηίβΓθΡ ίηίο ΙΡβ οοηίτβοί οί 03ΓΓί39β ννίίΡ ΙΡβ 03 γγϊθγ; 

- ίη οίΡβτ 03363 ννίίΡ ίΡβ ρβτδοη, ννΡβίΡβτ 3η ίηΡίνίΡυβΙ 
ΟΓ 3 00Γρ0Γ3ΐβ ΡοΡγ, ΙΛ/ΡΟ ρβΓίΟΓΓΠδ 03ΓΠ39Θ. 

0Ρ3ρίβτ III 

ΜΙδΟΕΙ-ίΑΝΕΟυδ ΡΒΟνίδΙΟΝδ 
ΑτίίοΙβ 5 

ΤΡβ ρτονίδίοηδ οί ΙΡίδ Αςτββσιβηί δΡβΙΙ ηοί 3ρρΙγ ίο 
03ΓΠ396 ·η οοηίβίηβΓδ Ργ ΙβηΡ ννίίΡουί ίΓ3ηδΙθ3Ρίη9 οί 
ΙΡβ ςοοΡβ ννΡβτβ δυοΡ οβτπβςβ ίδ ρτβοβΡβΡ ογ ίοΙΙοννβΡ 
Ργ 3 δβ3 οτοδδίης οίΡβτ ΙΡ3η 3 δβ3 οτοδδίης 3δ ΓβίβΓΓβΡ 
ίο ίη 3 ΓίίθΙβ 3, ρ3Γ39Γ3ρΡ 2, οί ΙΡίδ ΑςΓββιηβηΙ. 

ΑΡιοΙβ 6 

1. ΕβοΡ ΟοηΐΓθοίίης ΡαΡγ δΡ3ΐΙ ΙβΚβ 311 3ρρΓορτί3ίβ 
Γηββδυτβδ ίο βηδυτβ οΡδβτνβηοβ οί ΙΡβ ρτονίδίοηδ οί 
ΙΡίδ ΑςΓββΓηβηί. ΤΡβ οοπηρβίβηΐ βΡηηίηίδίΓβΙίοηδ οί ΙΡβ 
Οοηίτ 3 θίίη 9 Ρβτίίβδ δΡβΙΙ Κββρ οηβ 3ηοίΡβτ ίηίοΓΓΠβΡ οί 
ΙΡβ 9 βηβΓ 3 ΐ Γπββδυτβδ ί 3 Κβη ίοτ ΙΡίδ ρυτροδβ. 

2. Ιί 3 ΟοηίΓβοίίης Ρβτίγ Ρίδοονβτδ 3 ΡτββοΡ οοήπΓηίίίβΡ 
Ργ 3 ρβτδοη ΓβδίΡίης ίη ΙΡβ ΙβΓΓίίοΓγ οί βηοίΡβτ 
0οηίτ3θίίη9 Ρ 3 Γίγ, ογ ίτηροδβδ 3 ρβηβΐίγ υροη δυοΡ 3 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ρβΓδοη, ίίιβ βάτηίηίδίτβίίοη οί ίΗβ Γιτδί Ρβτίγ δίιβΙΙ ϊΐίοττη 
ΙΗβ οΟτηιηΐδίτβίίοη οί ίίιβ οίΡβτ Ρβτίγ οί ίίιβ Ρτββοίι 
(Ιιδοονθτβίΐ από οί ίίιβ ρβηβΐίγ ίτηροδβό. 

ΑτίίοΙβ 7 

Τίιβ Οοηίτβοίίης Ρβτίίβδ Γθδβτνβ ίίιβ τίςίιί ίο βηίβτ ίηίο 
ΡίΙβίβτβΙ οτ τηυΙΙίΙβίβτβΙ βςτββτηβηίδ ίο ΙΡβ βίίθοί ΙΡ3ί 
ρΓονίδίοηβ βρρΙίοβΡΙβ ίο βρβοίβΙ βςυίρτηβηί βητί 
ρΓΟνίδίΟΠδ βρρΙίοβΡΙβ ίο ίίΐβ ΙθΓΠρβΓ3ίυΓΘ5 3ί ννίΐίοίΐ 
οβΓί 3 ίη ίοο(1δίυίίδ 3Γβ τβςυιτβά ίο Ρβ τηβίηίβίηθοί Λττίης 
03ΓΓΙ39Θ ΓΠ3Υ, ΓΠΟΓΘ ρ3Γίϊθυΐ3Γ)γ ί)γ Γβ3δΟΠ Οί δρβΟίβΙ 
οϋτηβίίο οοηΡίίίοηδ, Ρβ τηοτβ δίτίηςβηί ίίιοη ΙΡοδθ 
ρτβδοτίΡθά ίη ίίιίδ ΑςτβθτηβηΙ. δυοίι ρτονίδϊοηδ 3ίΐ3ΐΙ 3ρρΙγ 
οηΐγ ίο ίηίβτηβίίοηβΙ οβττίβςβ Ρβίννββη Οοηίτβοίίης 
Ρ 3 Γίϊβδ ννΡίοίι ίΐ3νβ οοηοΐυόβτΐ ΡίΙβίθΤβΙ ΟΓ ΠΐυΙίίΐ3ΐθΓ3ΐ 
βςτββτηβηίδ 3δ ΓβίβΓΓβΡ ίο ίη ίίιίδ 3ΓίίοΙβ. δυοίι 
βςτββτηβηίδ δίίβΙΙ ί)θ ίΓ3ηδΓΠΐΙΙβθΙ ίο ίίιβ δθΟΤβίβΤγ- 
ΟβηβτβΙ οί ίίιβ ΙΙηιίβΡ Ν3ίίοηδ, ννίιο δίοΙΙ οοτητηυηίοβίβ 
ίίιβτη ίο Οοηίτβοίίης Ρ3Γίίβδ ίο ίίιίδ Αςτββτηβηί ννίιίοίι 
3Γβ ηοί δίςηβίΟΠβδ οί ίίιβ 5310 βςτββτηβηίδ. 

ΑΓίίοΙβ 8 

ΡβίΙυΓβ Ιο οΡδβτνβ ίίιβ ρτονίδϊοηδ οί ίίιίδ Αςτββτηβηί 
δίιβΙΙ ηοί 3ίίβοί βίίίιβτ ίίιβ βχίδίβηοβ οτ ίίιβ νβΐϊϋίίγ οί 
οοηΐΓ 3 θίδ βηΙβτβΡ ίηίο ίοτ ίίιβ ρβτίοττηβηοβ οί οβττίβςβ. 

Οίιβρίβτ IV 
ΡΙΝΑί ΡΡΟνίδΙΟΝδ 

ΑτίίοΙβ 9 

1. δίβίβδ τηβτηΡβτδ οί ίίιβ Εοοηοηηίο Οοτητηίβδίοη ίοτ 
Ευτορβ βηό δί3ίβδ βΡηηίΙΙβοΙ ίο ίίιβ Οοτητηίδδίοη ίη 3 
οοηδυΙί3ίίνβ 03ρ30ίίγ υηΡβτ ρ3Γ39τ3ρίι 8 οί ίίιβ 
Οοτητηίβδίοη'δ Ιβτπηδ οί Γβίβτβηοθ τηβγ Ρβοοτηβ 
Οοηίτβοίίης Ρ3Γίίβδ ίο ίίιίδ Αςτββτηβηί 

(3) Ργ δίςηίης ίί; 

(ί>) 1>γ Γ3ίίίγίη9 ίί 3ίίβτ δί9ηίη9 ίί δυΡ)βοί ίο Γ3ίίΓιο3ίίοη; 

οτ 

(ο) Ργ βοοβάίης ίο ίί. 

2. δΐ3ίβδ ννίΐίοίΐ ΙΤΊ3Υ ρ3τίίοίρ3ίβ ίη οβτί3ίη βοίίνίίίβδ 
οί ίίιβ Εοογοίιιο Οοτητηίδδίοη ίοτ Ευτορβ υηΡβτ ρ3Γ39Τ3ρίι 
11 οί ίίιβ Οοπιητιίδδίοη'δ ίβττηδ οί τβίβτβηοβ τηβγ Ρβοοηηβ 
Οοηίτβοίίης Ροτίίβδ ίο ίίιίδ Αςτββτηβηί Ργ βοοβΡιης 
ίίιβτβίο 3ίίβτ ίίδ βηίτγ ίηίο ίοτοβ. 

3. Τίιίβ Α 9 τββτηβηί δίΐ3ΐΙ Ρβ ορβη ίοτ δί9Π3ΐυτβ υηίίί 31 
Μογ 1971 ίηοΐυδίνβ. Τίιβτββίίβτ, ίί δίιβΙΙ Ρβ ορβη ίοτ 
οοοβδδίοη. 

4. Πβίίίίοβίίοη οτ οοοβδδίοη δίιβΙΙ Ρβ βίίβοίβά Ργ ΙΡβ 
(Ιβροδίί οί 3η ίηδίτυτηβηί ννίίίι ίίιβ δβοτβίοτγ-ΟβηβτβΙ οί 
ίίιβ ΙΙηίίβό Νβίίοηδ. 

ΑτίίοΙβ 10 

1. Αηγ δί3ίβ ηπ3γ 3ί ίίιβ ίίηιβ οί δίςηίης ΙΗϊδ Α9ΤββΓΤΐβηΙ 
ννίίίιουί τβδβτνβΐίοη 3δ ίο τβίιίιοαίιοη οτ οί Οβροδίίιης ίίδ 
ίηδίτυηηβηΐ οί Τ3ίίίίθ3ίίοη οτ οοοβδδίοη οτ βί 3ηγ ίίτηβ 
ίίιβτββίίβτ ΡβοΙβτβ Ργ ηοίϊίίθ3ΐίοη βτΐίΐτβδδβίΐ ίο ίίιβ 
δβοτβίβτγ-ΟβηβτβΙ οί Ιίιβ υηίίβτΐ Νβίίοηδ ίίιβί ίίιβ 
ΑςτββηηβηΙ όοβδ ηοί 3ρρΙγ ίο 03ττί39β ρβτίοττηβό ίη 3ηγ 
οτ ίη 3 ροτίίουΐοτ οηβ οί ίίδ Ιβττίίοτίβδ δίίυβίβά ουίδίΡβ 
Ευτορβ. Ιί ηοίίίίοβίίοη 3δ βίοτβδβίοΙ ίδ τηβάβ 3ίίβτ ΙΡβ 
βηίτγ ίηίο ίίιβ ίοτοβ οί ίίιβ Α9τββτηβηί ίη τβδτβοί οί ίίιβ 


ηοίίίγίη9 δίβίβ ΙΡβ Α 9 τββηηθηΙ δίιβΙΙ, ηίηβίγ άβγδ βίίβτ 
ίΡβ Οβίθ οη ΐΛ/ίιίοϊι ίίιβ δβοτβίβτγ-ΟβηβτβΙ Ρ3δ ΤΘΟβίνβό 
Ιίιβ ηοίίίίοβίίοη, οββββ ίο βρρΙγ ίο οβττίβςβ ίη ΙΡβ ΙβττίίΟΓγ 
οτ ίβττίίοτίθδ ηβτηβΡ ίη ίΡ3ί ηοίίίίοβίίοη. 

2. Αηγ δίβίβ ννΡίοΡ Ρβδ τηβόβ 3 όβοΐατβίιοη υηΡβτ 
ρβΤ39Τ3ρΡ 1 οί ίίιβ βτίίοΙβ ΠΠ3γ 3ί 3Πγ ΙίΤΤΙβ ΙΡθΓθβίίθΤ 
όθοίβτβ Ργ ηοίίίίοβίίοη βΛΙτβδδβΡ ίο ίίιβ δβοτβίβτγ- 
Θβηβτ 3 ΐ οί ίΡθ υηιίβό Νβίίοηδ ίΡβί ίίιβ Α 9 τββπιβηΙ ννίΙΙ 
Ρβ βρρΙίοβΡΙβ ίο οβττίβςβ ρβτίοττηβΡ ίη 3 ίβτηίοτγ ηβτηβΟ 
ίη ίίιβ ηοίίίίοβίίοη τηβόβ υηόβτ ρ3Τ39Τ3ρί> 1 οί ίίιίδ βτίίοΙβ 
βηά ίίιβ Αςτββτηβηί δΡβΙΙ Ρβοοηηβ βρρΙίοβΡΙβ ίο οβττώςβ 
ίη Ιίΐ3ί ΙβΓτίίοτγ οηβ ίιυηΡτβοΙ αηό βί9ίι1γ Ρ3Υ8 3ίίβτ ίίιβ 
Ρ 3 ίθ οη ννίιίοίι ίίιβ δβοτβίβτγ-ΟβηβτβΙ ίιβδ τβοβϊνβτΐ ΙΡ3ί 
ηοίίίίοαίίοη. 

ΑτίίοΙβ 11 

1. ΤΡίδ Αςτββτηβηί δΡβΙΙ οοτηβ ίηίο ίοτοβ οηβ γβ3Γ 
3 ίίβτ ίίνβ οί Ιίιβ δίβίβδ τβίβττβΡ ίο ίη ίίδ 3(ίίοΙθ 9, 
ρβτβςτβρΡ 1. Ρβνβ δίςηβά ίί ννιίΡουί τβδβτνβίίοη 3δ ίο 
Τ 3 ίίίίθ 3 ίίοη οτ ίΐ3νβ Ρβροδίΐβίΐ ίΡβίτ ίηδίτυτηβηίδ οί 
τ3ίίίιθ3ίίοη οτ οοοβδδίοη. 

2. Ι^ίίΡ τβδρβοί ίο 3πγ δί3ίβ ννίιιοίΊ τβίιίιβδ, οτ βοοβίΐβδ 
ίο, ΙΡίδ ΑθτββπιβηΙ 3ίίβτ ίίνβ δίβίβδ ίιβνβ δίρηβίΐ ίί ννίίΡουί 
τβδβτνβίίοη 3δ ίο Γ3ίίίίθ3ΐίοη οτ ίονβ Ρβροδίίβτΐ ίίιβίτ 
ίηδίτυηηβηΐδ οί τ3ΐίίιθ3ίίοη οτ βοοβδδιοη. ίίιίδ Αθτββτηβηί 
δίοΙΙ βηίβτ ίηίο ίοτοβ οηβ γβ3τ 3ίίβτ ίίιβ δακί δίβίβ ίιβδ 
όβροδίίβΡ ίίδ ίηδίτυπιβηΐ οί τ3ίίίιθ3ίίοη οτ οοοβδδίοη. 

ΑτίίοΙβ 12 

1. Αηγ Οοηίτ3θίίη9 Ρβτίγ πΐ3γ Ρβηουηοβ ίίιίδ Α 9 τββπηβηΙ 
Ργ ςίνίη9 ηοίίοβ οί όβηυηοίβίίοη ίο ίΡβ δβοΓβΐ3τγ-Οβηβτ3ΐ 
οί ΙΡβ ΙΙηίίβά Νβίίοηδ. 

2. ΤΡβ όβηυηοίβίίοη δίιβΙΙ ί3Κβ βίίβοί ίίίίββη ηηοηίίΐδ 
βίίβτ ίίιβ Ρβίβ οη ννίιίοΡ ίίιβ δβοτβΙβτγ-ΟβηβτβΙ τβοβίνβϋ 
ΙΡβ ηοίίοβ οί Οβηυηοίβίίοη. 

ΑτίίοΙβ 13 

ΤΡίδ Α 9 τββηηβηί δίιβΙΙ οβ3δβ ίο ίονβ βίίβοί ίί ΙΡβ 
ηυηηΡβτ οί Οοηίτβοίίης Ρβτίίβδ ίδ Ιβδβ ίίιβη ίίνβ Ιίιτου 9 Ρουί 
3 ηγ ρβτίοό οί Ιν/βΙνβ οοηδβουίίνβ πιοηίΡδ 3ίίβτ ίίδ βηίτγ 
ίηίο ίοτοβ. 

ΑτίίοΙβ 14 

1. Αηγ δί 3 ίβ ττογ βί ΙΡβ ίίηηβ οί δίςηίη9 ίίιίδ ΑςτββηηβηΙ 
ννίίίιουί τβδβτνβίίοη βδ ίο τβΐίίίοβίίοη οτ οί Ρβροδίίίη9 ίίδ 
ίηδίαιτηβηΐ οί τ3ίίίίο3ίίοη οτ οοοβδδίοη οτ 3ί 3ηγ ίίτηβ 
ίίιβτββίίβτ Ρβο)3Τβ Ργ ηοίίίίοβίίοη βΡΡτβδδβΡ ίο ίίιβ 
δβθΓβί3τγ-6βηβτ3ΐ οί ίίιβ υηίίβϋ Νβίίοηδ ίίιβί ίΡίδ 
Αςτββτηβηί ννίΙΙ Ρβ βρρΙίοβΡΙβ ίο βΙΙ οτ βηγ οί ΙΡβ ίβτήίοτίβδ 
ίοτ ΙΡβ ίηΐβτηβίίοηβΐ τβίβΐίοηβ οί ν/Γιιοίι ίίιβί δίβίβ ίδ 
τβδροηδίΡΙβ. ΤΡί 5 Αςτββτηβηί δΡ3ΐΙ Ρβ βρρΙίοβΡΙβ ίο ΙΡβ 
ίβττίίοτγ οτ Ιβττίίοτίβδ ηβτηβΡ ίη ίίιβ ηοίίίίοβίίοη βδ ίτοηη 
ΙΡβ ηιηβΐιβίίι όβγ βίίβτ τβοβιρί οί ίίιβ ηοίίοβ Ργ ίίιβ 
δβοτβίβτγ-ΟβηβτβΙ οτ, ίί οη Ιίιβί <3βγ ίΡβ Αςτββτηβηί Ρβδ 
ηοί γβί βηίβτβό ίηίο ίοτοβ, βδ ίτοτη ίίδ βηίτγ ίηίο ίοτοβ. 

2. Αηγ δίβίβ ννίιίοίι ίιβδ τηβίΐβ β όβοΐβτβίίοη υηΡβτ 
ρβτβςτβρίι 1 οί ίίιίδ βτίίοΙβ τηβΚϊης ίίιίδ Αςτββτηβηί 
βρρΙίοβΡΙβ ίο β ίβττίίοτγ ίοτ ννίιοδβ ϊηίβτηβίίοηβΙ τβίβίίοηβ 
ίί ίδ τβδροηδίΡΙβ τηβγ ΰβηουηοβ ίΡβ Αςτββτηβηί εβρβτβίβΐγ 
ίη τβδρβοί οί ίίιβί ίβτηίοτγ ίη οοηίοτηηίΐγ ννιίίι βτίίοΙβ 12 
ίιβτβοί. 
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ΑγΟοΙθ 15 

1. Αηγ ςίβρυίβ ΟβΟνββη Ονο οτ τηοτβ Οοηίτβοίίης 
Ρβτίίβδ οοηοβτηίης ίΟθ ίηΙθφΓθίθΙίοη ογ βρρΙίοβΙίοη οί 
ΙΟίδ ΑςτβθηηθηΙ δΟβΙΙ 80 ίβΓ 38 ρΟδδίΟΙθ Οθ δθίίΐθς Ογ 
ηβςοίίβίίοη ΟβΟνβοη ΙΟβπη. 

2. Αηγ ςίδρυίβ ηνΟίοΟ ίδ ηοΐ ββΜΙθοΙ Ογ ηβςοίίβίίοη δΟβΙΙ 
όβ δυΟηηίίίβς Ιο 3Γθίίτβίίοη ίί βηγ οηβ οί ίΟβ Οοηίτβοίίης 
ΡβΓίίβδ οοηοβηηθά ίη 10β ςίβρυίβ 80 Γβςυβδίδ 3 ης δΟβΙΙ 
Οβ ΓβίβΓΓβς 3000Γ<ίη9ΐγ Ιο ΟΠΘ ΟΓ ΠΙΟΓΘ 3ΓθίίΓ3ίθΓδ 
δβίβοίβς Ογ 39ΓββΓηβηΙ ΟβΟνθβη ΙΟοββ Ρβιΐίθδ. Ιί ννίίΟίη 
ΙΟγθο πιοηΙΟδ Ιγογγι ΙΟθ όβΐβ οί ΙΟθ Γβςυβδί ίοτ βΓΟίίτβίίοη, 
10 β Ρβτϋβδ οοηοβΓηβς ίη ΙΟθ όιβρυΐβ 3Γβ υηβΟΙθ Ιο βςτβθ 
οη ΙΟθ δβίθβίίοη οί 3η βτΟίίΓβίΟΓ ογ 3ΓθίίΓ3ίθΓδ, βηγ οί 
ΙΟοββ Ρβτίίβδ Γη3γ Γβςυβδί ΙΟθ δθΟΓθίβτγ-ΟβηβΓβΙ οί ίΟβ 
υηϋβϋ ΝθΙίοηβ Ιο όθδϊοηθίθ 3 δίηςίθ 3 γ0ϊΙγ31ογ Ιο ννΟοηη 
ΙΟβ όίδρυΐθ δΟοΙΙ Οθ ΓθίθΓΓθΟ ίοΓ Οθοΐδίοη. 

3. ΤΟθ ΰβΟίδίΟη Οί ΙΟθ 3ΓθίίΓβΙθΓ ΟΓ 3ΓθίίΓ3ίθΓδ 
όβδίςηθίβό υηοΙβΓ ΙΟβ ρτβοβςίης ρ3Γ39Γ3ρΟ δΟβΙΙ Οβ 
Οίησης οη ΙΟβ 0οηΐΓ3θίίη9 ΡβιΊίβδ οοηοβτηβς ίη ΙΟθ 
ςίδρυίβ. 

ΑτίίοΙθ 16 

1. Αηγ δ(3ΐθ ΓΠ3γ, 31 ΙΟθ ίίπηβ οί δ^ηίης, Γ3ίίίγίης, οτ 
300θ(1ίη9 Ιο, ΙΟίδ ΑςΓββΓηβηί, ΟθοΙθγθ 1031 ίί ςοβδ ηοΐ 
οοηδίόθΓ ίΐδθίί 0ου η ς Ογ θγΙιοΙθ 15, ρβΓβςΓβρΟδ 2 βηΟ 
3 οί ΙΟίδ ΑςΓββΓηβηί. ΤΟθ οίΟβτ Οοηίτβοίίης ΡβιΤίβδ δΟβΙΙ 
ηοί Οβ ΟουηΟ Ογ.ΙΟβδβ ρθΓ3ςΓ3ρ0δ \νίίΟ Γβδρβοί Ιο 3 ηγ 
Οοηίτβοίίης Ρβτίγ ννΟίοΟ 033 βηίβτβς δυοΟ 3 Γβδβτνβίίοη. 

2. Αηγ ΟοηΐΓβοίίης Ρ3Γΐγ \νΟίοΟ Οββ θπΙθγθΟ β 
ΓθδθΓνβϋοη υη<1θΓ ρβτβςτβρΟ 1 οί ΙΟίδ 3 γ8οΙθ ΓΠ 3 γ 3 * 
βηγ Ιίιηβ ν/ίΙΟΟΓ βή ΙΟθ ΓθββΓνβΙίοη Ογ ηοίίίίθ 3 ίίοη 
θόόΓθδδβΰ ίο ΙΟθ δθΟΓθί3Γγ-ΘβηθΓ3ΐ οί ΙΟβ ΙΙηίίθό 
Νοίίοηδ. 

3. ΙΛίίΙΟ ΙΟθ βχοβρϋοη οί ΙΟθ ΓβδβΓν3ίίοη ρΓονίΟβό ίοΓ 
ίη ρ3Γ39Γ3ρΟ 1 οί ΙΟίδ 3ΓίίοΙθ, ηο ΓθδθτνβΙίοη ίο ΙΟίδ 
Α9ΓβθΓηβηί βΟβΙΙ Οβ ρβΓΓηίίίβΡ. 

ΑτίίοΙθ 17 

1. ΑίίθΓ ΙΟίδ ΑςΓββηηθηΙ Οβδ Οθβη ίη Ιογοθ ίοτ ΙΟγθθ 
γθ3Γδ, 3ηγ ΟοηίΓβοίίης ΡβΓίγ η>3γ, Ογ ηοίίίίοβίίοη 
30(ΐΓβδδθ(1 ίο ΙΟβ 5 θογ βΐ 3 Γγ- 0 βπ θγ βΙ οί ΙΟθ ΙΙηίίθό 
Ναίιοηδ, Γβςυβδί 1031 α οοηίβτβηοβ Οβ οοηνβηβΟ ίοΓ ίΟβ 
ρυΓροδβ οί Γβνίδίη 9 ίΟϊβ Α 9 ΓθβηΐθηΙ. ΤΟβ δβοΓβίθτγ- 
ΟβηβΓθΙ δΟαΙΙ ηοίίίγ 3.11 ΟοηίΓ 3 θίίης Ρβτίίβδ οί ΙΟθ Γθςυβδί 
3 η 0 3 Γβνίδίοη οοηίβΓβηοθ δΟβΙΙ Οβ οοηνβηβς Ογ ίΟβ 
δβθΓβΐ3Γγ-ΟθηβΓ3ΐ ίί, ινιίΟίη β ρβηοό οί ίουΓ ηηοηίΟδ 
ίτοιτι ΙΟβ ό 3 ίθ οί ΙΟβ ηόίίίίοβίίοη δβηί Ογ ίΟβ 8 θθΓβί 3 Γγ- 
6 βηβΓ 3 ΐ, ηοί Ιβδδ ΙΟβη οηβ-ΙΟίτς οί ΙΟβ Οοηίτβοίίης 
Ρβτίίβδ δίςηίίγ ΙΟβίΓ βδδβηί ίο ΙΟβ Γβςυβδί. 

2. ίί 3 οοηίθτβηββ ίδ οοηνβηβς ίη ρυτδυβηοβ οί ρβτβ- 
ςτβρΟ 1 οί ίΟίδ 3ΓίίοΙβ, ίΟβ δθθΓθί3Γγ-ΟβηβΓ3ΐ 80311 δθ 
3<1νί3β 311 ίΟβ ΟοηΐΓβοίίης ΡβΓίΙβδ 3ης ίηνίίβ ίΟβηπ ίο 
δυΟΓπίί ννίίΟίη 3 ρβτίός οί ΙΟγθθ ηηοηΙΟδ, ΙΟβ ρτοροδβίδ 
ΆτΟίοΟ ΙΟβγ ν/ίδΟ ΙΟβ οοηίθΓβηοβ ίο οοηδίςβΓ. ΤΟβ 
δβ0Γθί3Γγ-ββηβΓ3ΐ δθ3ίΙ οϊΓουΙβίβ ΙΟβ ρτονίδίοηβ! αςβηΡθ 
ίΟΓ ΙΟβ οοηίθτθηοβ, ίοςβίΟβΓ ννιίΟ ΙΟβ ίβχί οί δυοΟ ργο 
ροδβίδ, ίο βΙΙ Οοηίτβοίίης Ρβιϋβδ ηοί Ιβδδ 103η ΙΟγθθ 
ηηοηΙΟδ ΟβίοΓβ ΙΟβ ό3ίβ οη ν/ΟιοΟ ΙΟθ οοηίθΓβηοβ ίδ ίο 
ορβη. 

3. ΤΟβ 5βοτθΐ3Γγ-ΟβηβΓ3ΐ 80311 ίηνίίβ ίο 3ηγ οοηίβΓβηοθ 
οοηνβηθίΐ ίη ρυΓδυβηοβ οί ΙΟίδ βΓίίοΙβ αΙΙ ίΟβ οουηίπβδ 
ΓβίβΓΓβς ίο ίη βΓίίοΙβ 9, Ρ3Γ39Γ3Ρ0 1, Οί ΙΟίδ ΑςΓββΓΠβηί, 
3ης 3ΐδθ ΙΟβ οουηίτίβδ ννΟίοΟ Οβνβ Οβοοπηβ ΟοηίΓβοίιης 


ΡβΓίίθδ υηόθΓ ίΟθ 8310 3ΓίίθΙθ 9, ρβΓββΓβρΟ 2. 

Ατίίοίβ 18 

1. Αηγ ΟοηίΤ3θί»ϊ9 ΡβΓίγ ητιβγ ρτοροδβ οηβ ογ πίογθ 
θΠΊθηςπίθηΙδ ίο ΙΟίδ ΑοτβθΓΤίθηΙ. ΤΟθ ίθχί οί 3ηγ ρΓοροδθΡ 
3ΓηθηςπΐθηΙ δΟβΙΙ Οθ οοηίΓηυηίοβΙβς ίο ίΟθ δβΟΓβίβΓγ- 
ΟθηβΓΟΙ οί ίΟθ υηϋβς Νβίίοηδ, ν/0ο δΟβΙΙ οοπιηίΐυηίοβίβ 
ίί ίο 311 ΟοηΐΓ3θίίη9 ΡβΓίίθδ 3ης ΟΓίης ίί ίο ΙΟβ ηοίίοβ οί 
311 ΙΟθ οίΟβΓ δίβίβδ ΓβίβΓΓβς ίο ίη βΓίίοΙβ 9, ρβΓβςΓβρΟ 
1, οί ίΟίδ ΑοτθθΓΠβηί. 

2. \ΛίίίΟίη 3 ρβΓίος οί δίχ ηηοηΙΟδ ίοΙΙοννίης ΙΟθ ΡθΙθ 
οη ντΟίοΟ ίΟβ ρτοροδβς απίθηςηηβηΐ ίδ οοΓππιυηίοβίβς 
1>γ ΙΟθ 5θοτθί3τγ-(5θηθΓ3ΐ, βηγ ΟοηίΓβοίης Ρ3Γίγ πιβγ 
ίηίοπη ΙΟβ δθθΓθΐ3Γγ-ΟβηθΓ3ΐ 

(β) ίθ3ί ίί 038 3η οΟ]βοίίοη ίο ΙΟθ 3ΓπβηςΓηβηΙ ρτοροδβς, 
οτ 

(0) 1031, 3ΐί0ου9θ ίί ίηίβηόδ ίο βοοβρί ΙΟβ ρΓοροδβΙ, 
ΙΟβ οοηςίίίοηδ ηβοβδδ3Γγ ίοτ δυοΟ αοοβρίβηοβ 3 γθ ηοί 
γβί ίυίίϋΐθς ίη ίίδ οουηΐτγ. 

3. Ιί 3 ΟοηΐΓβοίίης Ρ3Γίγ δθηΡδ ΙΟβ δβθΓβί3Γγ-ΟβηθΓ3ϊ 
3 οοπίΓπυηίοβίίοη 38 ρτονίόβς ίοτ ίη ροτοςταρΟ 2 (0) οί 
ΙΟίδ 3ΓΐίοΙθ, ίί Γηβγ, δο Ιοης 38 ίί Οβδ ηοί ηοίίίίβς ΙΟβ 
5βθΓθΐ3Γγ-ΟθηθΓβΙ οί ίίδ βοοβρίβηοβ, δυΟηιίί βη 
οΟίβοΙίοη ίο ΙΟβ ρτοροδβς 3πτιβηςηιβηΙ ννίίΟίη 3 ρβτίος 
οί ηίηβ τηοηίΟδ ίοΙΙοννίης ΙΟβ βχρίτγ οί ίΟβ ρβτίος οί δίχ 
ηηοηΙΟδ ρτβδοτίΟβς ίη τβδρβοί οί ΙΟβ ίηίίί3ΐ οοΓητηυηίοβίίοη. 

4. Ιί 3π οΡ]βοίίοη ίο ίΟβ ρτοροδβς 3ΓηβηςΓηβηΙ ίδ δίβίβς 
ίη 3θθθτς3ηοβ ιλγιΙΟ ίΟβ ίβΓΠΐδ οί ρβΓβςτβρΟδ 2 3ης 3 
οί ίΟίδ 3τϋοΙβ, ΙΟβ 3ΓηβηςιτιβηΙ δΟβΙΙ Οβ ςββτηβς ηοί ίο 
Οβνβ Οββη 3βοβρίβς 3ης δΟβΙΙ Οβ οί ηο βίίβοί. 

5. Ιί ηο οΟίβοίίοη ίο ίΟβ ρτοροδβς 3Γπβηςηηβηί 038 
Οββη δίθίβς ίη βοοοτςοποβ \Λ/ίίΟ ρβΓβςτθρΟδ 2 3ης 3 οί 
ίΟίδ βΓίίοΙβ, ίΟβ 3ΓΤ*θηςπιβηί βθ3ΐΙ Οβ ςββπιβς ίο 03νβ 
Οββη θοοβρίβς οη ΙΟβ 03ίβ δρβοίϋβς ΟβΙονν: 

(β) ίί ηο ΟοηΙτβοΙίης Ρβτίγ 03δ δβηί β οοπιηηυηίοθΐίοη 
ίο ίΟθ δβΟΓβί3Γγ-6βηθΓ3ΐ ίη 300Οτς3ΠΟβ νηίΟ ρ3Γ3ςΓ3ρΟ 
2 (0) οί ίΟίδ 3Γίίοίθ, οη ίΟβ βχρίτγ οί ίΟβ ρβτίος οί δίχ 
ηηοηίΟδ ΓβίβΓΓβς ίο ίη ρβΓ39Γ3ρΟ 2 οί ΙΟίδ βςίοΙβ; 

(Ο) ίί 3ί Ιβ3δί οηθ ΟοηίΓβοίίης Ρ3Γίγ 03δ δβηί 3 
οοτηηηυηίθ3ίίοη ίο ΙΟθ δθοτβΙβΓγ-ΟθηβΓβΙ ίη θοοοτςβηββ 
ΙΛΓίίΟ Ρ3Γ39Γ3Ρ0 2 (0) Οί ίΟίδ 3ΓίίθΙθ, ΟΠ ίΟθ θ3ΓΐίβΓ Οί ΙΟβ 
ίοΙΙοντίης Ονο ςβίβδ: 

- ίΟβ ςβίβ Ογ \νΟίοΟ 311 ΙΟβ ΟοηίΓθοίίης ΡβΓίίθδ ννΟίοΟ 
δβηί βυοΟ οοπηπηυηίθ3ΐίοηδ Οβνβ ηοίίίίβς ΙΟβ 5βοτβί3Γγ- 
ΟβηθΓβΙ οί ΙΟβίτ 3θββρί3ηοβ οί ΙΟβ ρτοροδβς 3Γηβηςηηβηί, 
δυΟ]βοί ΟοΆΐβνβτ ίο ίΟβ ρτονίδο ίθ3ί ίί βΙΙ ίΟβ βοοβρίβηοβδ 
«/ΘΓΘ ηοίίίίβς Οβίοτβ ΙΟβ βχρίτγ οί ίΟβ ρβτίος Οί δίχ 
ηηοηΙΟδ ΓβίβΓΓβς ίο ίη ρ3Γ39Γ3ρΟ 2 οί ΙΟίδ βιΤίοίβ ΙΟβ 
ς3ίθ δΟβΙΙ Οβ ΙΟβ ςβίβ οί βχρίτγ οί ίθ3ί ρβηοΡ; 

- ΙΟθ ς3ίβ οί βχρίτγ οί ΙΟβ ρβτίος οί ηίηβ ηηοηίΟδ 
ΓβίθΓΓβς ίο ίη Ρ3Γ39Γ3Ρ0 3 οί ΙΟίδ 3ΓίίθΙβ. 

6. Αηγ βηηθηςηηβηί ςββπιβς ίο Οβ οοοβρίβς δΟβΙΙ βηΐβτ 
ίηίο ίοτοβ δίχ ηηοηίΟδ αίίβτ ΙΟβ Οβίβ οη \νΟίοΟ ίί νν3δ 
ςβθπηβς ίο οβ 3οοβρίβς. 

7. ΤΟβ 5βοτβΐ3Γγ-6βηβΓ3ΐ δθ3ΐΙ 3δ δοοη 3δ ροβδίΟΙβ 
ίηίοτηη 311 0οηΐΓ3θίίη9 ΡθΓίιβδ ννΟβίΟβτ 3η οΟίβοίίοη ίο 
ίΟβ ρτοροδβς βΓηβηςτηβηΙ 03δ Οββη δίθίβς ίη βοοοτς- 
3ποβ ννίίΟ ρ3Γ3ςΓ3ρΟ 2 (α) οί ΙΟίδ 3ΓίίοΙβ 3ης ννΟβίΟβτ 
οηβ ογ γπογθ ΟοηίΓ3θίίη9 ΡβΓίίβδ Οβνβ δβηί Οίτη β 
οοπηπηυηίθ3ίίοη ίη θοοοτςβηοβ νήίΟ ρβΓβςΓβρΟ 2 (0) οί 
ΙΟίδ βΓίίοΙβ. Ιί οηβ ογ τηοΓβ ΟοηΙτθοΙίης Ρβτίίβδ Οβνβ δβηί 
Οίηη δυοΟ 3 οοπηπηυηίοβίίοη, Οβ 8θ3ΐΙ βυΟδβςυβηΙΙγ ίηίοτηη 
3)1 ΙΟβ ΟοηίΓβοίίης Ρβτίίβδ ννΟβίΟβτ ΙΟβ Οοηίτβοίίης Ρ3Γίγ 
ογ ΡβΓίίβδ \νΟίοΟ Οβνβ δβηί δυοΟ 3 οοπηπηυηίοβίίοη τβίδβ 
3η οΟίβοίίοη ίο ΙΟβ ρτοροδβς βπηβηςπηβηΐ ογ βοοορί ίί. 
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8. ΙηΡβρβηΡβηίΙγ οί ίΡβ 3ΓπθηΡπΐθηΙ ρτοοβΡυτθ ΙβίΡ 
Ροννη ίη ρ3Γ3ςΓ3ρΡδ 1 Ιο 6 οί ίΡίδ θΓίίοΙθ, ΙΡβ 3ηηβχβδ 
3π<3 ηρρβηΡιοβδ Ιο ΙΡίδ ΑςΓθβΓηβηΙ τηβγ Ρβ τηοΡιίίθΡ Ργ 
39ΓβθΓηβηί ΡθΙ'Λ'θθπ ΙΡβ οοΓηρβίβηΙ οΡίηιηίδίΓβΙιοηδ οί 
311 ΙΡβ ΟοηίταοΙιης ΡβιΤίβδ. ίί ΙΡβ 3ΡΓηίηΐδΐΓ3ίιοη οί 3 
ΟοηΐΓ3θΙίης Ρ3Γίγ Ρ35 5ΐ3ΐβΡ ΙΡβί υηΡβτ ίΐβ ηβΐίοηβΐ Ιβνν 
ίίδ 39Γββπιβη1 ΐδ οοηΙΐη9βηΙ οη δρβοιοΙ βυίΡοπζβίίοη οτ 
οη ΙΡβ αρρτοναΙ οί 3 Ιβ9ΐ5ΐαίίνβ ΡοΡγ, ΙΡβ οοηδβηί οί 
ΙΡβ 0οη1τ3θ1ίη9 Ροτίγ οοηοβτηβΡ Ιο ΙΡθ ΓηοΡίίίθ3ΐίοη οί 
3η αηηβχ δΡβΙΙ ηοί Ρθ ΡββπιβΡ Ιο Ρ3νβ Ρβοη ςινβη υηίίΙ 
ΙΡβ ΟοηίΓ3οίίπ9 Ροτίγ Ρ35 ηοίιίιβΡ ΙΡθ 5βοτβΐ3Γγ-ΟβηβΓ3ΐ 
ΙΡ3ί ΙΡβ ηβοβ553Γγ 3υίΡοπ53ίιοη ογ αρρΓονβΙ Ροδ Ρββη 
0Ρί3ίηβΡ. ΤΡβ 39<·ββΓηβηΙ Ρβί\Λ/ββη ίΡβ οοΓηρβίβηΙ 
3ΡΓηίηί5ΐΓ3ίίοη5 ηιογ ρτονίΡβ ΙΡ31, Ρυπη9 3 ΙταηβιίκίηαΙ 
ρβποΡ, ΙΡβ οΙΡ βηηβχβδ δΡαΙΙ ΓβΓηαιη ϊη ίοΓοο, ννΡοΙΙγ οτ 
ίη ρ3Γί, οοηουΓΓβηΙΙγ ννίίΡ ίΡβ ηβνν οηηβχβδ. ΤΡβ 
5βθΓβΐ3Γγ-6βηβΓ3ΐ 3Ρ3ΙΙ δρβαίγ ΙΡβ Ρ3ίβ οί ΙΡβ βηίτγ 
ίηίο ίοΓΟβ οί ΙΡβ ηβ\ν ΙοχΙδ ΓβδυΙίίη9 ίτοπι δυοΡ 
Γηοόίίίθ3ΐίοηδ. 

ΑτίίοΙβ 19 

Ιη βΡΡίίίοη Ιο οοίηπηυηίθ3ίίη9 Ιο ΙΡβηι ίΡβ ηοΐίίιοθίίοηδ 
ρτονίΡβΡ ίοΓ ίη 3ΓΐίοΙθδ 17 3ηΡ 18 οί ΙΡίδ Α 9 ΓββΓηβηί, 
ίΡβ δβοτβίβΓγ - ΘβηβΓβΙ οί ΙΡβ ΙΙηίίβΡ Ν3ίίοηδ δΡ3ΐΙ 
ηοΐίίγ ίΡβ δίοίβδ ΓβίβιτβΡ Ιο ίη 3ΓίίοΙβ 9, ρ3Γ39Γ3ρΡ 1, 
οί ΙΡίδ Α 9 ΓββηιβηΙ 3ηΡ ΙΡβ 5ί3ΐβδ νλγΡιοΡ Ρ3νβ Ρβοοπιβ 
0οηΐΓ3θΙίη9 Ρ3Γΐίβ5 υηΡβτ βιΐίοΐβ 9, ρ3Γ39Γ3ρΡ 2, οί: 

(α) 5ί9η3ΐυΓβδ, ΓβίίίίοβΙίοηδ 3ηΡ Βοοβδδίοηδ υηΡβτ 
θΓίίοΙβ 9; 

(Ρ) ΙΡβ Ρ3ίβδ οί βηίτγ ίηίο ίοτοβ οί ΙΡίδ Α 9 ΓββιτιβηΙ 
ρυΓδυοη! Ιο βΓίίοΙθ 11; 

(ο) Ρβηυηοίβίίοηδ υηΡβτ 3ΓΐίοΙβ 12; 

(Ρ) ΙΡβ ίβτηηίηθίίοη οί ΙΡίδ Α 9 ΓββπιβηΙ υηΡβτ 3ΓίίοΙβ 13; 
(θ) ηοίίίιοβίίοηδ ΓβοβίνβΡ υηΡβτ βτίίοΐβδ 10 3ηΡ 14; 

(ί) Ρβοΐ3Γ3ϋοηδ 3ηΡ ηοίίίιθ3ίίοηδ ΓβοβίνβΡ υηΡβτ βτίίοΐβ 
16, ρ3Γ39Γ3ρΡδ 1 3ηΡ 2; 

( 9 ) ΙΡβ βηίΓγ ίηίο ίοτοβ οί 3ηγ 3ΓηβηΡιτιβηΙ ρυτδυβηί 
Ιο ΘΓίίοΙβ 18. 


ΑτίίοΙβ 20 

ΑίΙβΓ 31 Μ3γ 1971, ΙΡβ ΟΓφηοΙ οί ΙΡίδ Α 9 Γ 6 βΓηβηΙ δΡβΙΙ 
Ρθ ΡβροδίίβΡ ννίίΡ ΙΡβ δβθΓβΐ3Γγ-6βηβΓ3ΐ οί ΙΡβ ΙΙηίίβΡ 
Ν3ΐίοηδ, ννΡο δΡ3ΐΙ ίΓ3ηδΠΐί1 οβτίίίίβΡ ίτυβ εορίβδ Ιο β3θΡ 
οί ίΡθ δίθίβδ ΒίβηΙίοηβΡ ίη βτίίοΐβ 9, ρ3Γ39Γ3ρΡδ 1 3ηΡ 
2, οί ΙΡίδ Α 9 ΓββΓηθηΙ. 


Αηηβχ 2 

ΤΕΜΡΕΡΑΤυΡΕ ΟΟΝϋΙΤΙΟΝδ ΡΟΗ ΤΗΕ ΟΑΗΒΙΑΟΕ ΟΡ 
αυιοκ (ΟΕΕΡ)-ΡΡΟΖΕΝ ΑΝϋ ΡΡΟΖΕΝ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ 

Ον 

ΤΡβ Ρί 9 ΡβδΙ ΙθπιρθΓ3ΐυΓβ 31 3ηγ ροίηί ίη ΙΡθ Ιθ3Ρ οη 
ΙοβΡίη 9 , Ρυπη9 03ΓΠ39Θ 3ηΡ οη υηΙο3Ρίη9 δΡ3ΐΙ ηοί Ρβ 
Ρί 9 ΡβΓ ΙΡοη ΙΡ3ί ίηΡίοοίβΡ ΡβΙονν ίοτ Θ30Ρ ίοοΡδίυίί. 
ΗοννβνβΓ, ιί οβΓΐ3ίη ΙβοΡηίοθΙ ορβΓ3ίίοηδ, δυοΡ 3δ 
ΡθίΓ0δίίη9 ΙΡβ βν3ρθΓ3ίθΓ οί ΓΠβθΡ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίΓί9βΓ3ίθΡ 
βςυίρΓηβηί, οβυββ 3 Ρπθί τίδβ οί ΙίπηίίβΡ βχίβηί ίη ΙΡβ 
ΙβΓηρβΓ3ΐυΓΘ οί 3 ραΓί οί ΙΡβ ΙθθΡ, 3 ΙθΓΤΐρθΓ3ΐϋΓΘ ΓίδΘ 
Ργ ηοί ηηοΓβ ΙΡβη 3ο Ο 3Ρονβ ΙΡβ ΙθΓπρβΓ3ίυΓβ ίηΡίοβίβΡ 
ΡβΙονν ΪΟΓ 630Ρ ίοοόδίυίί ΟΟηΟβΙΠθΡ ΓΠ3Υ Ρβ ΙοΙβΓΟίθΡ. 


Ιοβ 0Γ83ΓΠ 3ηΡ ίΓοζβη ογ ςυίοΚ (Ρββρ)~ίτοδβη 


οοηοθηίΓβίθΡ ίτυίί ίυίοβδ -20° 0 

Ργοζθπ ογ ςυίοΚ (Ρθβρ)-ίτοζθη ίίδΡ -18° 0 

ΑίΙ οΙΡθγ ςυίοΚ (Ρββρ)-ίτοζθη ίοοΡδΙυίίδ 18° Ο 

ΒυίίβΓ 3ηΡ οΙΡθγ ίτοζβη ίβίε -14° 0 

Ργοζθπ γθΡ οίίοΙ, β99 γοΙΚδ, ρουΙΐΓγ 3ηΡ ςατηβ-ΙΟ 0 0 

Ργοζθπ ηβοί -ίο" 0 

ΑΙΙ οΙΡθγ ίτοζβη ίοοΡδίυίίδ -10° 0 


Ρβρΐ30β 3ηηβχ 1 Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίηο^/ 

’Αηηβχ 1 

ϋΕΡΙΝΙΤΙΟΝδ ΟΡ ΑΝϋ δΤΑΝϋΑΡϋδ ΡΟΡ 
δΡΕΟΙΑΕ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΡΟΡ ΤΗΕ ΟΑΡΡΙΑΟΕ 
ΟΡ ΡΕΡΙδΗΑΒΕΕ ΡΟΟΟδϊυΡΡδ 

1. ΙηευΙβΙθΡ βρυίρΓηβηΙ. Εςυίρηηβηί οί \νηίοΡ ΙΡβ ΡοΡγ 
2/ ίδ ΡυίΙΙ \«ίΙΡ ίη.δυΐβΐίης ννβΙΙδ, Ροοτδ, ίΐοοτ 3ηΡ τοοί, 
Ργ ννΡίοΡ Ρβ3ί βχοΡθηοβδ Ρβίννββη ΙΡβ ίηδίΡβ οηΡ ουίδίΡβ 
οί ΙΡβ ΡοΡγ 03η Ρβ 50 ΙίπιίΙβΡ ΙΡ3ί ΙΡβ ονβτ-311 οοβίίίοίβηί 
οί Ρβ3ί ΐΓβηδίβΓ (Κ οοβίίίοίβηί), ίβ δυοΡ ΙΡ3ί ΙΡβ βςυίρηηβηΐ 
ίδ 3δδί9Π3ΡΙβ ίο οηβ οτ οΙΡθγ οί ΙΡβ ίοΙΙοννίηο ί^ο 

03ίβ90Γίβδ: 

Ιν - ΝοΓΓπβΙΙγ ίηδυΙοίβΡ βςυίροιβηΐ - οΡ3Γ3θΙβπζβΡ Ργ 

3 Κ οοβίίίοίβηί βςυβΙ ίο 
ογ Ιβδδ ΙΡ3Π 0.7 νν/ητι 2 °0 
( 0.6, Κθ3ΐ/Ρ τη 2 °0) 

Ιη - Ηβ3νίΙγ ίηδυΙθίβΡ βρυίρΓηβηΙ - οΡ3Γ3θίβΓίζβΡ Ργ 

3 Κ οοβίίίοίβηί βςυβΙ ίο 
ογ Ιβδδ ίΡβη 0.4 νν/το 2 °0 
( 0.35 Κ03Ι/Ρ.ΓΤ1 2 °0)' 

ΤΡβ Ρβίίηίίίοη οί ΙΡβ Κ οοβίΟοίβηί, \νΡίοΡ ίδ 03ΐΙβΡ ϋ 
οοβίίίοίβηί ίη δΟΓΠβ οουηίτίβδ, 3ηΡ 3 Ρβδοτίρίίοη οί ΙΡβ 
ΓηβΙΡοΡ ίο Ρβ υδβΡ ίη ηιβ35ϋπη9 ίί, 3Γβ 9 ίνβη ίη 3ρρβηΡίχ 
2 ίο ΙΡίδ 3ηηβχ. 

2. Ρθίτί9βΓ3ίβΡ βςυίρΓηβηί. ΙηδυΙοίβΡ βςυίρπιβηΐ \νΡίοΡ, 
υδίη9 3 δουτοβ οί οοΙΡ (η3ΐυΓ3ΐ ίοβ, ννίίΡ ογ ννίίΡουΙ ίΡβ 
3ΡΡίίίοη οί δ3ΐί; βυίβοίίο ρΙβίβδ; Ργ/ ίοβ, \νίίΡ ογ ννίίΡουί 
δυΡΙίηηβΙίοη οοηίτοΙ; ΙίρυβίιβΡ 935® δ . ^ίίΡ ογ ννίίΡουί 
βν3ροτ3ίίοη οοπΙγοΙ; βίο) οΙΡθγ ίΡβη 3 ιηβέΡ3ηίθ3ΐ οτ 
’3ΡδθΓρίίοη· υηίί, ίδ οβροΡΙβ, ννίίΡι 3 τηββη ουίδίΡβ 
ΙβΓπρβΓ3ίυΓθ οί +30°0, οί Ιοννβηης ΙΡβ ΙβηιρβΓθΙυΓβ ίηδίΡβ 
ΙΡβ βηιρίγ ΡοΡγ ίο, 3ηΡ ίΡβτββίίβΓ Γη3ίηΐ3ίηίη9 ίί: 

Αί +7 °0 ηπ3χίηιυηίΐ ίη ΙΡβ 03δβ οί οίβδδί Α; 

Αί -10 °0 ιηβχίηιυπΊ ίη ΙΡβ 03δβ οί οΐ3δδ Β; 

Αί -20 °0 πΐ3χίηηυηη ίη ΙΡβ 03δβ οί οΐ3δδ 0; οηΡ 

Αί 0 °0 πη3χίΓηυπΊ ίη ΙΡβ 03δβ οί οίβδδ ϋ, 

1/ \ν390Πδ, ΙΟΓΓίβδ, ίΓθίΙβΓδ, 5βίΤΐί-ΐΓ3ίΙβΓδ, ΟΟΠίβίηβΓδ 
3ηΡ οίΡβτ δίηηίΐ3Γ βςυίρπιβηί. 

2/ Ιη ίΡβ 0336 οί ΙβηΚ βςυίριηβήΐ, ΙΡβ Ιβπτι 'ΡοΡγ’ 
πιβ3ηδ υηΡβτ ΙΡίδ Ρβίίηίίίοη, ΙΡβ ΙβηΚ ίίδβΐί. 

\νίίΡ ΙΡβ 3ίΡ οί 3ρρτορπ3ίβ Γβίτί9βΓ3ηίδ βηΡ ίίίίίη 9 δ. 
δυοΡ βςυίρηηβηΐ δΡβΙΙ οοηηρΓίδβ οηβ ογ γγιοτθ 
οοηιρθΡηηβηΙδ, ΓβοβρίοοΙβδ ογ ΙβηΚδ ίοτ ίΡβ Γβίτί9βΓ3ηί. 
ΤΡβ δ 3 ίΡ οοΓηροΓίτηβηίδ, Γβοβρί3θΙβδ ογ ΐ3ηΚδ δΡαΙΙ: 

Ββ οβρθΡΙβ οί Ρβίη9 ίιΙΙβΡ οί ΓβίιΙΙβΡ ίτοηπ ΙΡβ ουίδίΡβ; 
3ΓΐΡ 

Ηβνβ 3 03ρ30ίίγ ίη οοηίοΓΓηίίγ \\'ίίΡ ΤΡβ ρτονίδίοηδ οί 
3πηβχ 1, 3ρρβηΡίχ 2, ρ3Γ39Γ3Ρ^ 34. 

ΤΡβ Κ οοβίίίοίβηί οί βςυίρΓηβηί οί ςΐοβδβδ Β 3ηΡ 0 
δΡβΙΙ ίη βνβτγ 0356 Ρβ βςυβΙ ίο ογ Ιβδδ ίΡ3η 0.4 νν/Γη 2 
°0 0.35 Κ03Ι/Ρ γτ> 2 0 Ο. 


•/ΤΡβ ίβδί ΓβροΓίδ, ιηοΡβΙδ 1 ίο 5 (3ηηβχ 1, βρρβηΡίχ 
2), 3 γθ ηοί ΓβρτοΡυοθΡ ίη ίΡίβ Ροουτηθοί., 
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3. ΜβοίοηίοβΙΙγ ΓβίπςβΓβίβς βςυίρηιβηί. ΙηβυΙδίβς 
βςυίρηιβηί βίίίιβτ ίίίίβς ννίίίι ίίδ ο\νη ΓβίπςβΓβίίης 
3ρρΙί3ηοβ, οτ δβτνβς ίοίηίΐγ ννίίίι οίίιβτ υηίίδ οί ΐΓβηδροτΙ 
βρυίρηίθηΐ Ργ βυοίι 3η 3ρρΙί3ηοβ, (πιβοίΐ3ηίθ3ΐ 
οοΓηρτβδδΟΓ υηίί, ·3Ρδθφίίοη' υηίί, βίο.). ΤΡβ βρρΙίβηοβ 
δή3ΐΙ Ρβ οβρβΡΙβ, \ΛτίΙίι 3 ΓΠΘ3Π ουίδίάθ ΙθΓηρβΓ3ΐυΓβ οί 
+30 °0, οί ΙοννβΓίης ίΡβ ΙβηιρβΓ3ΐυΓθ ίηδίςβ ίίιβ βτηρίγ 
Ροάγ Ιο, 3ηΡ ΙΡβΓθ3ίΙβΓ ΓπαίηΙοιηίης ίί οοηίιηυουείγ ίη 
ίίιβ ίοΙΙοννιης ΓτιαηηβΓ 3ί: 

Ιη ΙΡβ 03δβ οί οΐ3δδβδ Α, Β 3 ης Ο, βηγ ΡβδίΓβΡ 
ρτ3θίίθ3ΐΙγ οοηδίβηί ναΐυβ Ιί ϊη οοηίοΓΓηίίγ ννίίΡ ΙΡβ δΐ3ηό- 
3Γόδ Ρθίιηβο) ΡβΙονν ίοτ ΙΡβ ΙΡγθθ οίβδδβδ: 

θ3δδ Α. Μβοίΐ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίτίοθΓΟίθό βςυίρηιβηί ίίίίβς 
ντίίΡ 3 ΓβίτίςθΓβίίης 3ρρΙί3ηοβ δυοΡ ΙΡοί Ιί ΓΠ3γ Ρβ οΡοββη 
Ρβίννββη +12 °0 3ης 0 °0 ηοΐυδίνβ. 

01385 Β. ΜβοΡβηιοβΙΙγ ΓβίτϊςθΓβίθς βςυίρηιβηί ηΐίβς 
«τίίΡ 3 ΓβίπςθΓβΙίης βρρίιβηοβ δυοΡ ΙΡ3ί Ιί ΓΠ3γ Ρβ οίιοδβη 
ΡβΡΛΓββη +12 °0 3ης -10 °0 ίηοΐυδίνβ. 

ΟΙβδδ 0. Μβοίΐ3ηϊθ3ΐΙγ Γβίτί9βΓ3ίβ<1 βςυίρΓηβηΙ ίίίίβς 
ννίίΡ 3 ΓβίτίςβΓβΙίης 3ρρΙϊ3ηοβ δυοΡ ΙΡ3ί Ιί ΓΠ3γ Ρβ οΡοββη 
ΡβΡνββη +12 °0 3ης -20 °0 ίηοΐυδίνβ. 

Ιη ΙΡβ 0386 Οί 0)35868 ϋ, Ε 3ης Ρ 3 ίίχβς ρτ3θίίθ3ΐΙγ 
οοπδΐ3ηί ν3ΐυβ Ιί ϊη οοηίοΓΓηίίγ ννίίΡ Ιίιβ δΙβηΡβΦδ ςβίίηβς 
ΡβΙονν ίοΓ ΙΡβ ΙΡτββ οίδδδβδ: 

01388 ϋ. ΜβοΡ3ηΐθ3ΐΙγ ΓβίηςβΓβΙβΡ βςυίρηιβηί ίίίίβς 
\νίίΡ 3 ΓβίπςβΓβίίης βρρίίβηοβ δυοΡ ΙΡ3ί ίι ίβ βςυβΙ Ιο 
ογ Ιβδδ ΙΡ3η 0 °0. 

01388 Ε. ΜβοΡβηίοβΙΙγ ΓβίτίρβΓβίβΡ βςυίρτηβηί ίίίίβς 
ννίίΡ 3 Γβίτί9βΓ3ΐίη9 3ρρΙί3ηοβ δυοΡ ΙΡβί Ιί ίδ βςυβΙ Ιο 
ογ Ιβδδ ΙΡ3η -10 °0, 

01355 Ρ. Μβοίΐ3ηΐο3ΐΙγ ΓβίΓίςβΓβΙβΡ βςυίρΓηβηΙ ίίίίβς 
ΛΑΓϊΙίΊ 3 ΓβίτίςθΓβΙίης 3ρρΙί3ηοβ δυοίι ίΡ3ί Ιί ίδ βςυβΙ ίο 
ογ Ιβ85 1ίΐ3η -20 °0. ΤΡβ Κ οοβίίϊοίβηΐ οί βςυίρτηβηί οί 
0135865 Β, Ο, Ε 3ης Ρ δΡβΙΙ ίη βνβΓγ 035β Ρβ βςυβΙ ίο 
ογ Ιβ8δ ίΡβη 0,4 Ϋ4/π\ 2 °0 (=ί 0,35 Κθ3ΐ/Ρ ηη 2 °0). 

4. Ηββίβς βςυίρπιβηΐ. Ιηδυΐ3ίβς βςυίρτηβηί ίίίίβς ννίίΡ 
3 Ρβ3ΐ-ρτοί1υοίης βρρίίβηοβ ννΡίοΡ ίβ οβροΡΙβ οί Γ3ϊδίη9 
ΙΡβ ΙβπιρβΓ3ΐυΓβ ίηδίςβ Ιίιβ βτηρίγ Ροϋγ ίο, 3ης ΙΡβτββίίβΓ 
ΓΠ3ίηΐ3ίηίη9 ίί ίοΓ ηοί Ιβδδ ίΡβη 12 Ρουτδ ννίίΡουί Γβηβ\ΛΓ 3 ΐ 
οί δυρρΙγ 3ί, 3 ρΓ3οίίθ3(Ιγ οοηβί3ηΙ ν3ΐυβ οί ηοί Ιβδδ 
Ιίΐ3η +12 °0 Λ+ιβη ίίιβ Γηβ3η ουίδίόβ ΙβΓηρβΓ3ΐυΓβ οί ίΡβ 
Ροςγ ίδ ίΡβί ίηςί03ίβς ΡβΙο\ν ίοτ ΙΡβ ίννο οίβδδβδ: 

01358 Α. Ηβ3ίβς βςυίρπιβηΐ ίοτ υδβ ννΡβη ΙΡβ τηββη 
ουίδίόβ ίβηιρβΓ3ΐυΓ6 ίδ -10 °0; 3ης 

01388 Β. Ηβθίβς βςυίρηιβηΐ ίοΓ υδβ ννΡβη ΙΡβ ηηββη 
ουίδίΡβ ΙβπιρβΓβίυΓβ ίδ -20 °0. 

Τίιβ Κ οοβίίίοίβηί οί βςυίρΓηβηΙ οί οΐ3δδ Β δΡβΙΙ ίη 
βνβΓγ 03δβ Ρβ βςυβΙ ίο οτ Ιβδδ ΙΡβη 0.4 ΆΓ/γπ 2 ο 0(^ 
0,35 ΚοβΙ/Ρ Γη 2 °0). 

5. ΤΓ3ηδ(ίίοη3ΐ ρτονίδίοηδ. Ρογ 3 ρβτίος οί ίίιτββ γβ3Γ8 
ίθΙΙθ\Λ«η9 ίΡβ ςβίβ οί βηίΓγ ίηίο ίοτοβ οί ίίιίδ ΑςΓββΓηβηί 
ίη οοηίοΓΓηίίγ ννίίίι ίίιβ ρΓονίδίοπδ οί 3ΓίίοΙβ 11, ρ3Γ3ςΓ3ρίι 
1 ΙίΐβΓβΟί, ίίιβ ΟνβΓ—311 ΟΟβίΓίΟίβηί οί ίΐβ3ί ΐΓ3ΠδίβΓ (Κ 
οοβίίίοίβηί) πΐ3γ, ίη ίίιβ θ3δβ οί βςυίρΓηβηΙ 3ΐΓβ3ςγ ίη 
δβτνίοβ 3ί ΙΡ3ί ΡβΙβ, Ρβ βςυοΙ ίο ογ Ιβδδ ίίΐ3η: 

0,9 νν/ηη 2 °0 (=τ 0.8 Κθ3ΐ/ίι Γη 2 °0) ίη ίΡβ 03 δβ οί 
ίηβυΐβίβς βςυίρηιβηί ίη οβίβςοΓγ Ιν, ΓβίπςβΓβΙβό 
βςυίρΓηβηΙ ίη οίβδδ Α. βΙΙ ΓηβοΡ3ηίθ3ΐΙγ Γβίπςβτβίβς 
βςυίρΓηβηΙ, 3ηό Ρββίβς βςυίρΓηβηΙ ίη οΐ3δδ Α; 3ηΡ 

0,6 νν/ηη 2 °0 (2 0,5 ΚοβΙ/ίι ητι 2 °0) ίη ίίιβ 03δβ οί 
Γβίπ9βτ3ίβς βςυίρΓηβηΙ ίη οίβδδβδ Β 3ηΡ 0 3ηΡ Ρβ 3 ίβό 
βςυίρηηβηΐ ίη οΐ38δ Β. 

ΜΟΓβσνβΓ, 3ίίβΓ ΙΡβ ρβΓίος Οί ΙίΐΓββ γβ3Γ5 ΓβίβΓΓβΡ ίΟ 
ίη ΙΡβ ίίΓδί 8υΡρβΓ39Γ3ρίι οί 1ί»3 ρβΓβςΓβρίι βης υηίίΙ 
ίίιβ βςυίρΓηβηΙ ίδ ίίηβΙΙγ ννίίΡςΓ3νι/η ίΓΟΓη δβΓνίοβ, ίίιβ Κ 
οοβίίίοίβηί οί Ιίιβ ΓηβοΡβηίοβΙΙγ Γβίπςβτβίβς βςυίρΓηβηΙ 
ίη ςυβδίίοη οί οΐ3δδβδ Β, Ο, Ε βης Ρ Γηβγ Ρβ βςυβΙ ίο 


ογ Ιβδδ ίίιβη 0,7 νν/Γη 2 °0 0,6 ΚοβΙ/Ρ Γη 2 °0). 

ΤΡβδβ ίΓβηδίίίοηβΙ ρΓονίδίοηδ δΡβΙΙ ηοί, ΡοννβνβΓ, 
ρΓβοΙυΟθ ΙΡβ βρρΙίοβίίοη οί 3ηγ βίποίβΓ ΓβςυΙβίίοηδ 
βηβοίβς Ργ οβςβίη 5ί3ίβδ ίοΓ βςυίρΓηβηΙ Γβςΐδίβτβς ίη 
ίίΐθΪΓ οντη ΙβΓΠίΟΓγ. 

Αηηβχ 1, Αρρβηςίχ 1 

ΡΒΟνίδΙΟΝδ ΒΕΙ.ΑΤΙΝΘ ΤΟ ΤΗΕ ΟΗΕΟΚΙΝΟ ΟΡ 
ΙΝδυΐ-ΑΤΕΟ, ΒΕΡΒΙΟΕΒΑΤΕΟ, ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ.Ι.Υ 
ΒΕΡΒΙβΕΒΑΤΕϋ ΟΒ ΗΕΑΤΕΟ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΡΟΒ 
ΟΟΜΡϋΑΝΟΕ ννΠΉ ΤΗΕ δΤΑΝϋΑΒϋδ 

1. Εχοβρί ίη ίίιβ θ3δβδ ρτονίςβς ίοΓ ίη βρρβηςίχ 2, 
Ρ3Γ39Γ3ΡΡ5 29 βης 49, ίο ίίιίδ βηηβχ, οίιβοΚδ ίοΓ 
οοΓηρΙίβηοβ ννιίίι ίίιβ δίβηςβΓςδ ρτβδΟΓίΡβς ίη ίΡίδ 3ηηβχ 
δίιβΙΙ Ρβ ΓηθΡβ 3ί ίίιβ ίβδίίης δίβίίοηδ ςββιςηβίβς ογ 
βρρτονβς Ργ ΙΡβ οοηιρθίβηΐ βυίίιοπίγ οί ίίιβ οουηίΓγ ίη 
\ΛτΡίοίι ίίιβ βςυίρΓηβηΙ ίδ ΓβςϊδίβΓβς ογ τβοοτςβς. ΤΡβγ 
δΡβΙΙ Ρβ Γηβςβ: . 

(3) ΡβίοΓβ ΙΡβ βςυίρπηβηΐ ίδ ρυί ίηίο δβΓνίοβ; 

(Ρ) ρβηοΛθ3ΐΙγ, 3ί Ιβ3δί οηοβ βνβΓγ δίχ γβ3Γβ; βης 
(ο) ννΡβηβνβΓ ΓβςυίΓβς Ργ ΙΡβ οοηιρβίβηί 3υΙίιοπίγ. 

2. (3) Νβνν βςυίρσιβηί οί 3 δρβοίίιο ίγρβ 5βΓί3ΐΙγ 
ρΓοςυοβς ΓΠ3γ Ρβ 3ρρΓονβς Ργ ίβδίίης οηβ υηίί οί ΙΡβί 
ίγρβ. Ιί ίίιβ υηίί ΙβδίβΡ ίυΐίίΐδ ΙΡβ ΓβςυίΓβπιβηΙδ ρτββοπΡβς 
ίοΓ ίίιβ οίβδδ ίο ννΡίοΗ ίί ίδ ρτβδυπιβς ίο ΡβΙοης, ΙΡβ ίβδί 
Γβρος 5ίΐ3ΐΙ Ρβ ΓβςβΓΡβς 35 3 Τγρβ ΑρρΓονβΙ ΟβιΤίΤιοβίβ. 
Τίΐίδ 0βΓίίίί03ίβ 5Ρ3ΙΙ βχρίΓβ 3ί Ιίιβ βης οί 3 ρβΓίος οί 

ίίΐΓββ γββΓδ. 

(Ρ) ΤΡβ οοΓηρβίβηί βυίΡοτίίγ 5Ρ3ΙΙ ΙβΚβ δίβρδ ίο νβπίγ 
ΙΡ3ί ρτοςυοίίοη οί οίίιβΓ υηίίδ ίδ ίη οοηίοΓΓηίίγ ννίίίι ίίιβ 
βρρτονβς ίγρβ. Ρογ Ιίιίδ ρυτροδβ ίί πΐ3γ οΡβοΚ Ργ ίβδίίης 
83ΓηρΙβ υηίίδ ςτβννη 3ί Γβηςοηι ίτοτη ΙΡβ ρτοςυοίίοη 
δβτίβδ. 

(ο) Α υηίί δΡβΙΙ ηοί Ρβ ΓβςβΓΡβς 35 Ρβίης οί Ιίιβ δβτηβ 
ίγρβ 35 ίίιβ υηίί ίβδίβς υηίβδδ ίί δβίίδΓιβδ ίΡβ ίοΙΙοννίης 
ΓηίηίΓηυπι οοηςίΐίοηδ: 

(ί) Ιί ίί ίδ ίηδυΐβίβς βςυίρηιβηί, ίη ν/ίιίοΡ οβδβ ΙΡβ 
Γβίβτβηοβ βςυίρηιβηί ηιβγ Ρβ ίηδυΐβίβς, ΓβίπςβτβΙβς, 
ΓηβοΡβηίοβΙΙγ ΓβίτίςβΓβίβς ογ Ρββίβς βςυίρηηβηΐ, 

ΙΡβ οοηδίτυοίίοη 5 Ρ 3 ΙΙ Ρβ οοηηρβΓβΡΙβ 3ης, ίη ρβτίίουΙβΓ, 
ίΡβ ίηβυΐβίης ΓηβίβτίβΙ 3ης ίΡβ τηβίΡος οί ίηβυΐβίίοη δΡβΙΙ 
Ρβ ίςβηίί03ΐ; 

Ιίιβ ίΡίοΚηβδδ οί ΙΡβ ίηδυΐβίίης τηβίβηοΐ δίιβΙΙ Ρβ ηοί 
Ιβδδ ΙΡ3η ίΡβί οί ΙΡβ Γβίβτβηοβ βςυίρΓηβηΙ; 
ίίιβ ίηίβποΓ ίίίίίηςβ δΡβΙΙ Ρβ ίςβηίίοβΙ ογ δίηηρΙίίίβς; 
ίίιβ ηυπηΡβΓ οί ςοοτδ βης, ΙΡβ ηυηιΡβΓ οί Ρβίοίιβδ ογ 
οίίιβΓ ορβηίηςβ δΡ3ΐΙ Ρβ ΙΡβ 83τηβ οτ Ιβδδ; 3ης 
ΙΡβ ίηδίςβ δυτίβοβ βτβ3 οί ΙΡβ ΡοΡγ δΡβΙΙ ηοί Ρβ 35 
ηιυοΡ 35 20 ρβτ οβηί ςΓββίβΓ ογ δΓηβίΐβΓ; 

(ίί) Ιί ίί ίδ ΓβίπςβτβΙβς βςυίρηιβηί, ίη ννΡίοΡ 03δβ ίΡβ 
Γβίβτβηοβ βςυίρηιβηί δΡβΙΙ Ρβ ΓβίπςβτβΙβς βςυίρηιβηί, 
ίίιβ οοηςίίίοηδ δβί ουί υηΡβτ (ί) βΡονβ δίιβΙΙ Ρβ δβίίδίίβς; 
ίηδίςβ νβηΐίΐβίίοη βρρίίβηοβδ δΡβΙΙ Ρβ οοτηρθΓβΡΙβ; 

ΙΡβ δουτοβ οί οοίς δίιβΙΙ Ρβ ίςβηίίοβί, 3ης 
ΙΡβ Γβδβτνβ οί οοίς ρβτ υηίί οί ίηδίςβ δυτί3θβ 3Γβ3 
3Ρ3ΙΙ Ρβ 9Γβ3ίβτ ογ βςυοΙ; 

(ίίί) Ιί ίί ίδ ΓηβοίιβηίοβΙΙγ τβίπςβΓβίβς βςυίρηιβηί, ίη 
νιτίιίοίι οβδβ ΙΡβ Γβίβτβηοβ βςυίρηιβηί δίιβΙΙ Ρβ 
ΓηβοΡβηίοβΙίγ τβίπςβΓβίβς βςυίρηιβηί, 
ίίιβ οοηςίίίοηδ δβί ουί υηςβτ (ί) ηΡονβ 8Ρ3ΙΙ Ρβ δβίίδίίβς; 
βης 

Ιίιβ οβρβοιίγ οί ίΡβ ΓβίπςβΓοίίης βςυίρηιβηί ρβτ υηίί 
οί ίηδίςβ δυτίβοβ 3Γβ3 υηςβτ ίΡβ δβηιβ ΙβηιρβΓ3ΐυΓθ 
οοηςίίίοηδ δΡβΙΙ Ρβ 9 Γ 63ΐ© Γ ογ βςυοΙ; 

(ίν) Ιί ίί ίδ ίιββίβς βςυίρΓηβηΙ, ίη ννΡιοΡ οαδβ ΙΡβ 
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τβίβΓβηοβ βςυίρτηβηί τηαγ Ρβ ίηδυΙαίβΡ ογ ΡββΙβΡ 
βςυίρτηβηί, 

ΙΡβ οοηΡίίίοηδ ββί ουί υηΡβτ (ί) αΡονβ δΡαΙΙ Ρβ δαίίδίίθΟ; 

ΙΡβ δουτοβ οί Ρβαί δΡβΙΙ Ρβ ίΡβηίίοαΙ; αηΡ 

ΙΡβ οβραοίίγ οί ΙΡβ Ρβαίιης βρρίίαηοβ ρβτ υηίί οί ίηδίΡβ 
δυτίαοβ 3ΓΘ3 δΡαΙΙ Ρθ ςτβαίβτ ογ βςυαΙ. 

(Ρ) ίί, ίη ΙΡβ οουΓδβ οί ΙΡβ ΙΡΓββ-γβατ ρβτίοΡ, ΙΡβ 
ρτοΡυοίίοη δβηβδ βχοββΡδ 100 υηίίδ, ΙΡβ οοτηρβίβηί 
αυίΡοπίγ δΡβΙΙ ΡβίβΓτηίηβ ΙΡβ ρβτοβηίαςβ οί υηίίδ Ιο Ρβ 
ΙβδίβΡ. 

3. ΤΡβ τηβίΡοΡδ αηΡ ρτοοβΡυτβδ Ιο Ρθ υδβΡ ίη οΡβοΚίης 

ί ΟΓ ΘΟΓηρΙί3ΠΟΘ 'ΛΊίΡ ίΡβ 5ΐ3η03ΓΡδ 3ΓΘ ΡθδΟΓίΡβΡ ίη ( 
βρρβηΡίχ 2 Ιο ίΡίδ 3ηηβχ. 

4. Α ΟΘΓίίίίΟαΙβ οί ΟΟΤηρΙίβηΟΘ >ΑίΐΙΡ ΙΡβ δίαηΡθΓΡδ δίΐ3ΐΙ 
Ρθ ίδδυβΡ Ργ ίΡβ οοτηρβίβηί αυίΡοπίγ οη 3 ίΟΓτη 
οοττβδροηΡίης ίο ίίιο πίοΡθΙ ΓβρτοΡυοβΡ ίη βρρβηΡίχ 3 
ίο ΙΡίδ 3ηηθχ. ΤΡβ 0θΓΐιίί03ίθ ογ 3 οβΓίίίίβΡ ίτυβ 
ρΡοίοςταρΡίο οοργ ίΡβτβοί δΡαΙΙ Ρθ οατήβΡ οη ίΡβ 
βςυίρτηβηί Ρυπης οαττίαςβ αηΡ Ρθ ρτοΡυοβΡ ννΡβηβνβτ 
30 τβςυίτβΡ Ργ ΙΡβ θοπΙγοΙ αυίΡοπίίβδ. ΗοΆτβνβΓ, ίί ΙΡβ 
οβτίίίίοαίίοη ρΐοίθ ΓβρτοΡυοβΡ ίη αρρβηΡιχ 3 ίο ΙΡίδ αηηβχ 
Ιδ αίίίχβΡ ίο ΙΡβ βςυίρτηβηί, ίΡβ βαίΡ ρΐαίβ δΡβϋ Ρβ 
τβοοςηίζβΡ 35 βςυίναΙβηί ίο 3η ΑΤΡ οβΓίίίίοαίβ. ΤΡβ δαίΡ 
θθΓίίίιθ3ΐίοη ρ)3ΐβ 5Ρ3ΙΙ Ρβ ΓβτηονβΡ 35 δοοη 35 ίΡβ 
βςυίρτηβηί οβαδβδ ίο οοηίοΓΓη ίο ΙΡβ δίαηΡατΡδ ΙαίΡ 
Ροννη ίη ΙΡίδ αηηβχ. Ιί βςυίρΓηβηί οβηηοί Ρβ ΡβδίςηαίβΡ 
35 ΡθΙθΠ9ίη9 Ιθ 3 03ίθ90Γγ ογ οΐ355 βχοβρί Ργ νίΓίυθ 
οί ΙΡβ ΙταηδΐίιοπαΙ ρΓονίδίοηβ οοηίβίηβΡ ίη ρβτθςταρΡ 5 
οί ΙΡίδ βηηβχ, ΙΡβ ναΙίΡίίγ οί ΙΡβ οβΓίίίίοαίβ ίδδυβΡ ίοτ 
δυοΡ βςυίρτηβηί δΡαΙΙ Ρβ ΙίτηίίβΡ ίο ίίιβ ρβΓίοΡ ΙαίΡ Ρον/η 
ιη ΙΡβ 53ίΡ ΙτβηδίίίοηαΙ ρτονίδίοηδ. 

5. ΟίδίίηςυίδΡίης τηατΚδ 3ηΡ ρατίίουΐατδ δΡαΙΙ Ρθ βίίίχβΡ 
ίο ΙΡβ βςυίρΓηβηί ίη οοηίοτΓηίίγ ννίΙΡ ίΡβ ρτονίδίοηδ οί 
αρρβηΡιχ 4 ίο ΙΡίδ βηηβχ. ΤΡβγ δΡαΙΙ Ρβ ΓβτηονβΡ 35 
δοοη 35 ΙΡβ βςυίρΓηβηί οβαββδ ίο οοηίοΓΓη ίο ίΡβ δίαηΡ- 
3ΓΡδ ΙβίΡ Ροννη ίη ίΡίδ 3ηηβχ. 


Αηηβχ 1, ΑρρβηΡίχ 2 

ΜΕΤΗΟϋδ ΑΝΟ ΡΒΟΟΕΟΙΙΒΕ5 ΡΟΒ ΜΕΑ31ΙΒΙΝΟ ΑΝΟ 
ΟΗΕΟΚΙΝΘ ΤΗΕ ΙΝδυΐΑΤΙΝΟ ΟΑΡΑΟΙΤΥ ΑΝΟ ΤΗΕ 
ΕΡΡΙΟΙΕΝΟΥ ΟΡ ΤΗΕ ΟΟΟϋΝΟ ΟΒ ΗΕΑΤΙΝΟ ΑΡΡϋΑΝΟΕδ 
ΟΡ δΡΕΟΙΑΕ ΕαυίΡΜΕΝΤ ΡΟΒ ΤΗΕ ΟΑΒΒΙΑΟΕ ΟΡ 
ΡΕΒΙ5ΗΑΒΙΕ ΡΟΟΟδΤΙΙΡΡδ 

Α. ΟΕΡΙΝΓΓΙΟΝδ ΑΝΟ ΟΕΝΕΒΑΕ ΡΒΙΝ0ΙΡΙ.Ε5 

1. Κ οοβίΓιοιβηί. ΤΡβ ονβΓ-βΙΙ οοβίίίοίβηί οί Ρβαί ΐΓ3η$ίβΓ 
(Κ οοβίίίοίβηί, οβΙΙβΡ υ οοβίίίοίβηί ίη βοηηβ οουηίηβδ), 
ννΡίοΡ ΓβρΓβδβηίβ ίΡβ ίηδυΐ3ίίη9 03ρ30ίίγ οί ΙΡβ 
βςυίρΓηβηί, ίδ ΡβίιηβΡ Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίης ίοπηυΐα: 

νν 

Κ -- 

δ.ΔΘ 

ννΡβτβ νν ίδ ΙΡβ ΙΡβΓΓηβΙ θ3ρβοίίγ ΓβςυίΓβΡ ίη α ΡοΡγ 
οί Γηβ 3 η δυΓίβοβ 3Γβ3 δ ίο Γη3ίηί3ίη ίήβ βΡβοΙυίβ 
ΡίίίβΓβηοβ ΔΘ Ρβίν/ββη ίίιβ Γηβ3η ίηδίΡβ ΙβΓηρβΓαίυτβ ©ί 
3 ηΡ ΙΡβ Γηββη ουίδίΡβ ΙβηηρβΓ3ίυΓβ Θβ, Ρυηης οοηίίηυουδ 
ορβΓ3ίίοη, ννίιβη ίίιβ ηηβθη ουίδίΡβ ΙβΓηρβΓαίυτβ θβ ιδ 
οοηδΐ3ηί. 

2. ΤΡβ τηβαη δυιΤαοβ 3Γβ3 δ οί ΙΡβ ΡοΡγ ίδ ΙΡβ 
ςβΟΓηβίήο Γηβαη οί ΙΡβ ίηδίΡβ δυιΤαοβ βΓβα δί αηΡ ΙΗβ 
ουίδίΡβ βυτίβοβ 3Γβα δβ οί ΙΡβ Ρο Ργ 

δ - ν§Πδβ 

Ιη ΡβΙβΓτηίηίης ΙΡβ ίνι/ο δυΓίβοβ 3Γβαδ δί 3ηΡ δβ, 
δΙτυοίυΓ3ΐ ρβουΙί3Γίίίβδ 3ηΡ δυΓίβοβ ίΓτβςυΙβΓίίίβδ οί ίίιβ 
ΡοΡγ, βυοΡ 35 ΓουηΡ-οίίδ, ννΡββΙ-βΓοΡβδ 3ηΡ ΙΡβ ΙίΚβ, 
δΡβΙΙ Ρβ ίβΚβη ίηίο βοοουηί βηΡ δΡβΙΙ Ρβ ηοίβΡ υηΡβτ 


ΙΡβ 3ρρΓθρπ3ίβ ΡββΡίης ίη ΙΡβ ίβδί ΓβροΡ ρτθδΟΓίΡβΡ 
ΡβΓβυηΡβΓ; Ρον/βνβΓ, ίί ίΡβ ΡοΡγ ίβ οονβΓβΡ ^ίΙΡ 
0θΓΓυ93ΐβΡ δΡββί τηβίβΙ ίΡβ 3Γβα οοηδίΡβΓβΡ 5Ρ3ΙΙ Ρβ 
ΙΡ3ί οί ίΡβ ρΐβπβ δυΡβοβ οοουρίβΡ ΙΡβΓβΡγ, ηοί ΙΡβί οί 
ΙΡβ ΡβνβΙορβΡ οοΓΓυςβίβΡ δυΓίαοβ. 

3. Ιη ΙΡβ οβββ οί ρβΓβΙίβΙβρίρβΡίο ΡοΡίββ, ίΡβ τηβαη 
ίηδίΡβ ίβΓηρβταίυΓβ οί ΙΡβ ΡοΡγ (Θί) ίδ ΙΡβ ατιίΡτηβΙιο 
τηβαη οί ΙΡβ ίβτηρβΓαίυΓβδ ΓηβαδυτβΡ ίο οπι ίτοτη ΙΡβ 
νναΙΙδ 3ί ΙΡβ ίοΙΙοννιης 12 ροίηίδ: 

(β) ίΡβ βίςΡΙ ίηδίΡβ οοτηβΓδ οί ΙΡβ ΡοΡγ; αηΡ 

(Ρ) ίΡβ οβηίΓβε οί ίΡβ ίουτ ίηδίΡβ ίαοβδ Ρα'.'ίης ΙΡβ 
Ιατςβδί βΓβα. 

Ιί ΙΡβ ΡοΡγ ίδ ηοί ραΓαΙΙβΙβρίρβΡίο, ΙΡβ 12 ροίηίδ οί 
τηβαδυτθΓηβηί δΡαΙΙ Ρβ αίδίηΡυίβΡ βδ δαίίδίαοίοτίΐγ 35 
ροδδίΡΙβ Ρανίης ΓβςβτΡ ίο ΙΡβ βΡαρβ οί ίΡβ ΡοΡγ. 

4. Ιη ΙΡβ οαδβ οί ραταΙΙθΙθρίρθΡιο ΡοΡίβδ, ίΡβ σιβαη 
ουίδίΡβ ΙβηιρθΓαΙυΓβ οί ίΡβ ΡοΡγ (Θβ) ίβ ΙΡβ ατιίΡτηθίιο 
τηβαη οί ΙΡβ ΙβτηρβΓαίυΓβδ τηβαδυΓβΡ 10 οτη ίΓοτη ΙΡβ 
νναΙΙδ αί ίΡβ ίοϋον^ίης 12 ροίηίδ: 

(α) ΙΡβ βίςΡΙ ουίδίΡβ οοτηβτδ οί ΙΡβ ΡοΡγ, 

(Ρ) ΙΡβ οβηίτβδ οί ίΡβ ίουΓ ουίδίΡβ ίαοβδ Ρβνίης ΙΡβ 
Ιατςβδί αΓβα. 

Ιί ΙΡβ ΡοΡγ ίδ ηοί ραΓβΙΙβΙβρίρβΡίο, ίΡβ 12 ροίηίδ οί 
τηβαδυΓβΓηβηί δΡαΙΙ Ρβ ΡίδίπΡυίβΡ αβ 53ί»5ί3οίοτίΙγ αδ 
ροδδίΡΙβ Ράνεις ΓβςβΓΡ ίο ίΡβ δΡαρβ οί ΙΡβ ΡοΡγ. 

5. ΤΡβ τηβαη ίβτηρβταίυτβ οί ίΡβ νναΙΙδ οί ΙΡβ ΡοΡγ ίβ 
ΙΡβ βπίΡτηβΙίο τηβαη οί ίΡβ τηβαη ουίδίΡβ ΙβΓηρβταίυΓβ 
οί ΙΡβ ΡοΡγ αηΡ ΙΡβ τηβαη ίηδίΡβ ΙβτηρβταίυΓΘ οί ίΡβ 
ΡοΡγ 

θβ + θί 

( -- ) 
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6 . Οοηίίηυουδ ορθταίίοη. ΟρβΓαίίοη δΡαϋ Ρβ οοηδίΡβτβΡ 

ίο Ρβ οοηίίηυουδ ίί ΡοίΡ ΙΡβ ίοΙΙο.Άτίης οοηΡιίίοηε ατβ 
βαίίδίίβΡ: Ν 

ΤΡβ τηβαη ουίδίΡβ ΙβτηρβΓαίυΓβ βηΡ ίΡβ τηβαη ίηδίΡβ 
ίβτηρβταίυΓβ οί ίΡβ ΡοΡγ, ΙαΚβη ονβτ α ρβηοΡ οί ηοί 
Ιββδ ΙΡαη 12 Ρουτε, δΡαΙΙ ηοί νβτγ Ργ τηοτβ ίΡαη — 0,5 
°0; αηΡ 

ΤΡβ ΡίίίβΓβηοβ Ρβίνι/ββη ΙΡβ τηβαη ΙΡβΓτηαΙ οαραοίίίβε 
τηβ 3 δυΓβΡ ονβτ α ρβηοΡ οί ηοί Ιβδδ ΙΡαη 3 ΡουΓδ, Ρβίοτβ 
3 ηΡ αίίβτ ΙΡβ αίοτβδαίΡ ρβτίοΡ οί ηοί Ιβδδ ΙΡαη 12 Ρουτδ, 
δΡαΙΙ Ρβ Ιβδδ ΙΡαη 3 ρβτ οβηί. 

Β. ΙΝ$υΐ_ΑΤΙΝΘ ΟΑΡΑΟΙΤΥ ΟΡ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

ΡτοοβΡυτβδ ίοτ τηββδυπης ΙΡβ Κ οοβίίίοίβηί 

( 3 ) Εςυίρτηβηί οίΡβΓ ΙΡαη ΙίςυίΡ-ίοοΡδίυίίδ ίαηΚδ 

7. ΙηδυΙαίίης οβραοίίγ δΡβΙΙ Ρβ τηβαδυτβΡ ίη οοηίίηυουδ 
ορβΓαίίοη βίίΡβτ Ργ ίΡβ ίηίβΓηαΙ οοοΙίης τηβίΡοΡ οτ Ργ 
ΙΡβ ίηίβτηαΙ Ρβαίίης τηβίΡοΡ. Ιη βίίΡβΓ οαδβ, ΙΡβ βτηρίγ 
ΡοΡγ δΡαΙΙ Ρβ ρΙαοβΡ ίη αη ίηευΙαίβΡ οΡαπιΡβΓ. 

8 . Μ/Ραίβνβτ ίΡβ τηβίΡοΡ βτηρΙογβΡ, ΙΡβ τηβαη 
ίβτηρβΓαίυΓβ οί ΙΡβ ίηδυΙαίβΡ οΡατηΡβΓ δΡαΙΙ ΙΡΓουςΡουί 
ίΡβ ίβδί Ρβ Κβρί υηίίοΓΓη, αηΡ οοηδίαηί ίο ννίίΡίη^Ο.5 
°0, αί α ΙβνβΙ δυοΡ ΙΡαί ΙΡβ ίβτηρβΓαίυΓβ ΡίίίβΓβηοβ 
Ρβίννββη ίΡβ ίηειΡβ οί ίΡβ βςυίρτηβηί αηΡ ΙΡβ ίηβυΙαίβΡ 
οΡατηΡβΓ ίδ ηοί Ιβδδ ΙΡαη 20 °0, ΙΡβ τηβαη ΙβΓηρβΓαίυτβ 
οί ΙΡβ νναΙΙδ οί ίΡβ ΡοΡγ Ρβίης τηαίηίαίηβΡ αί αΡουί + 
20 °0. 

9. νίΡβη ΙΡβ ονβτ-αΙΙ οοβίίίοίβηί οί Ρβαί ίταηδίβτ (Κ 
οοβίίίοίβηί) ίδ Ρβίης ΡβίβΓτηίηβΡ Ργ ΙΡβ ίηίβΓηαΙ οοοΙίης 
τηβίΡοΡ, ΙΡβ Ρβνν ροίηί ίη ίΡβ αΙτηοδρΡβΓβ οί ίΡβ ίηδυΙαίβΡ 
οΡαπιΡβΓ δΡαΙΙ Ρβ τηαίηΙαίηθΡ αί + 25 °0 — 2 °0. θυΓίης 
ΙΡβ ίβδί, ννΡβίΡβΓ Ργ ΙΡβ ίηίβΓηαΙ οοοΙίης τηβίΡοΡ ογ Ργ 
ΙΡβ ίηίβτηαΙ Ρβαίίης τηβίΡοΡ, ΙΡβ αίτηοδρΡβτβ οί ΙΡβ 
οΡατηΡβΓ δΡαΙΙ Ρβ τηαΡβ ίο οίτουΙαίβ οοηίίηυουβίγ 50 
ΙΡαί ΙΡβ δρββΡ οί τηονβτηθηί οί ίΡβ 3ίτ 10 οτη ίτοτη ΙΡβ 
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ννβΙΙδ (5 Γηβίηίβίηβό βί Ρβίννββη 1 βηό 2 ΓηβίΓβδ/δβοοηό. 

10. ννΡβηβ ΙΡβ ίηΙθΓη3ΐ οοοΙίης ΓηβΙΡοό ίδ βρρΙίβό, οηβ 
ογ γτίογθ Ρββί βχοΡβη 9 βΓδ δΡβΙΙ Ρβ ρΙβοβό ίηδίόβ ΙΡβ 
Ροόγ. ΤΡβ δυΓίβοβ 3γθ3 οί ΙΡβδβ βχοΡβη 9 βΓδ δΡβΙΙ Ρβ 
δυοΡ ΙΡβί ίί 3 ίΐυίό 31 3 ΙβΓηρβΓβίυΓβ ηοί ΙοννβΓ ίΡβη 0 
°0 1 / ρ33363 ΙΙίΓουςΜ ίΡβπι ΙΡβ ητιβ3η ίηβιόβ ΙβΓηρβΓβίυΓβ 
οί (ίιβ Ροόγ ΓβΓΠ3ίηδ ΡβΙονν +10 °0 \ΛτΡβη οοηίίηυουδ 
ορβΓβίίοη Ρβδ Ρββη βδίβΡΙίδΡβό. ννΡβτβ ΙΡβ ίηίβΓΠβΙ 
ΐΊβ3ΐίης ΓηβΙΡοό ίδ βρρΙίβό, βΙβοΐΓίθ3ΐ Ρθβίίη 9 3ρρΙί3ηοβδ 
(ΓβδίδίΟΓδ βηό ΙΡβ ΙίΚβ) δΡβΙΙ Ρβ υββό. ΤΡβ Ρββί 
βχοΡβηςβΓδ ογ βΙβοίποβΙ ίιβ3ΐϊη9 3ρρΙί3ηοβδ δΡβΙΙ Ρβ 
ίίίίβό ννιίΡ βη 3ίΓ ΡΙο\νβΓ ίονϊης 3 όβΐινβτγ Γ3ΐβ δυίίίοίβηί 
Ιο βηδυΓθ ΙΡβί Ιίιβ ΓηβχίΓηυιη όιίίβΓβηοβ Ρβίννββη ΙΡβ 
ΐΘΓηρβΓοΙυΓβδ οί βηγ 1>νο οί ΙΡβ 12 ροίηίδ βρβοίίίβό ίη 
ρ3Γ39Γβρίι 3 οί ίίιΐδ βρρβηόίχ όοβδ ηοί βχοββό 3 °0 
ΆτΡβη οοηίίηυουδ ορβΓβίίοη Ρβδ Ρββη βδίβΡΙίδΡβό. 

11. ΤβΓηρβτβΙυΓβ Γηββδυπης, ίηδίΓυιτίθηΙδ ρΓοίβοίθό 
393ΐπδ1 Γ3<ί3ίιοη βΡβΙΙ ί>β ρΙβοβό ιηδίόβ βηό ουίδίόβ Ιίιβ 
Ροόγ 31 Ιίιβ ροίηίδ δρβοίίίβό ίη ρβΓβ 9 ΓβρΡδ 3 βηό 4 οί 
ίίιίδ βρρβηόίχ. 

12. Τίιβ βρρίιβηοβδ ίοΓ 9βηβτ3ίίη9 βηό όίδίπΡυίίπ 9 οοΙό 
ογ Ρββί βηό ίοΓ Γηβββυπης Ιίιβ ςυβηίίίγ οί οοΙό ογ ίιβ 3 ί 
βχοΡβΠ 9 βό βηό Ιίιβ Ρββί βςυίνβίβηί οί Ιίιβ 3ίτ-οίΓουΐ3ίίη9 
ί3ηδ δίιβΙΙ Ρβ δίβόβό υρ. 

13. ννίιβη οοηίίηυουδ ορβτβΐίοη ίΐ3δ Ρββη βδίβΡΙίδΡβό, 
Ιίιβ ΓηβχίΓηυΓη όιίίβΓβηοβ Ρβίν/ββη Ιίιβ ίβΓηρβΓβΙυΓβδ 3ί 
Ιίιβ ντβΓπηβδΙ βηό 3ί Ιίιβ οοΐόβδί ροίηίδ οη Ιίιβ ουίδίόβ 
οί Ιίιβ Ροόγ δίιβΙΙ ηοί βχοββό 2 °0. 

14. Τίιβ Γηββη ουίδίόβ ΙβΓηρβΓβίυΓβ βηό Ιίιβ Γηββη 
ιηδίόβ ΙβΓηρβΓβίυΓβ οί ίίιβ Ροόγ δίιβΙΙ ββοίι ίιβ Γββό ηοί 
Ιβδδ ίίΐ3η ίουρ· ΙίΓηβδ ρβΓ Ρουο 

15. Τίιβ ίβδί δΡβΙΙ Ρβ οοηίίηυβό 3δ Ιοη 9 3δ ίδ ηβοβδδ 3 Γγ 
ίο βηδυΓβ 1ίΐ3ί ορβΓβίίοη ίδ οοηίίηυουδ (δββ ρβΓβςΓβρΡ 
6 οί ίίιίδ βρρβηόίχ). Ιί ηοί 311 ΓηβββυΓβΓηβηίδ 3Γβ βυίοπιβίίο 
βηό ΓβοοΓόβό, ίίιβ ίβδί δίοΙΙ Ρβ οοηίίηυβό ίΟΓ 3 ρβποό 
οί βί9ίι1 οοηδβουίίνβ ίιουΓδ ίη ΟΓόβΓ ίο ΓηβΚβ δυΓβ ΙΡβί 
ορβΓ3ίίοη ίδ οοηίίηυουδ βηό ίο ΙβΚβ ίίιβ όβίίηίίίνβ 

Γβ30ίΠ9δ. 

Ρ) ί-ίςυίό. - ίοοόδίυίίδ ΙβηΚδ 

16. Τίιβ ΓηβίΡοό όββοτίΡβό ΡβΙοΐΛ» βρρΙίβδ οηΐγ ίο δίη 9 ΐβ- 
οοπηρ3ΓίΓηβηΙ ογ ΓηυΙίίρΙβοοΓηρβΓίΓηβηί ΙβηΚ βρυίρΓπβηί 
ίηίβηόβό δοΙβΙγ ίοΓ ίίιβ οβπβ 9 β οί Ιίςυίό ίοοόδίυίίδ δυοίι 
3δ ηιίΙΚ. Εβοίι οοΓπρβΓίΓπβηί οί δυοίι ΙβηΚβ δίιβΙΙ Ρβνβ 
βί Ιβ3δί οηβ ΓηβηΡοΙβ βηό οηβ όίδοΡβΓςβ-ρίρβ οοηηβοϋης 
δοοΚβί; ννίιβΓβ ΙίιβΓβ 3Γβ δβνβΓβΙ οοηιρβΓίΓηβηΙδ ίίιβγ 
δίιβΙΙ ί)β δβρβΓβίβό ίτοπΊ οηβ βηοΐίιβτ 5γ ηοη-ίηδυΐβίβό 
νβΓίίοβΙ ρβΓίίίίοηδ. 

17. Ιηδυΐ3ΐίη9 οβρ3θίίγ δίιβΙΙ ί)β ίβδίβό ίη οοηίίηυουδ 
ορβΓβίίοη Ργ ίηΙβΓηβΙ ίιβ3ΐίη9 οί ίίιβ βΓηρίγ ίβηΚ ίη βη 
ίηδυΐβίβό οίιβΓηόβΓ. 

18. ΤίΐΓου9ίιουί ίίιβ ίβδί, ίίιβ Γηβ3η ΙβπιρβΓβΙυΓβ οί ίίιβ 
ίηδυΐβίβό οίιβΓΠόβΓ δίιβΙΙ Ρβ Κβρί υηίίοΓΓη, 3ηό οοηδίοηί 
ίο ννίίΡίη +- 0.5 °0, βί 3 ΙβνβΙ Ρβί\νββη +15 °0 βηό +120 
°0; ΙΡβ Γηβ3Π ΙβηιρβΓ3ΐυΓβ ίηδίόβ ίίιβ ί3ηΚ δΡβΙΙ Ρβ Κβρί 
3ί Ρβίννββη +45 °6 βηό +50 °0 ίη οοηίίηυουδ ορβτβϋοη, 
ίΡβ Γηββη ΙβπιρβΓβΙυΓβ οί ΙΡβ ί3ηΚ νι/3ΐΙδ Ρβίη9 Ρβίννββη 
+30 °0 3ηό +35 °0. 

19. ΤΡβ βίΓηοδρΡβΓβ οί ίίιβ οΡβπιΡβΓ δίιβΙΙ Ρβ πιβόβ 
ίο οίΓουΙβίβ οοηίιηυουδίγ δο ΙΡβί ΙΡβ δρββό οί ΠΊονβΓηβηί 
οί ΙΡβ 3ίΓ 10 ΟΓη ίΓοηι ΙΡβ \ΑΓ3ΐΙδ ίδ ηΐ3ίηΐ3ίηβό 3ί Ρβίννββη 
1 3ηό 2 ηηβίΓβδ/δβοοηό. 

20. Α Ρβ3ί βχοίΐ3Π9βΓ δΡβΙΙ Ρβ ρΙβοβό ίηδίόβ ίίιβ ΙβηΚ. 
Ιί ΙΡβ ΙβηΚ Ρ3δ ββνβΓ3ΐ οοΓηρβΓίιηβηΙδ, 3 Ρβοί βχοΡβηςβΓ 
δΡβΙΙ Ρβ ρΙβοβό ίη β3θΡ οοπηρβΓίίηβηΙ. ΤΡβ βχοΡβη 9 βΓδ 
δΡβΙΙ Ρβ ίίΙΙβό ννίίΡ βΙβοίποβΙ ΓβδίδίΟΓδ βηό 3 ίβη \ΛτιίΡ 

1/ Το ρΓβνβηί ίΓθδίίη9· 


3 όβΙίνβΓγ Γ3ίβ δυίΓιοίβηί ίο βηδυΓβ ΙΡβί ΙΡβ όίίίβΓβηοβ 
Ρβίν/βθη ΙΡβ ΓηβχίΓπυΓη ΙβΓηρβΓ3ίυΓβ 3ηό ΙΡβ ηηιηιπηυΓη 
ίθΓηρ>βΓ3ΐυΓθ ιηδίόβ β3θΡ οοΓηρβΓίΓηβηί όοβδ ηοί βχοββό 
3 °0 \ΑΓΡβη οοηίίηυουδ ορβτβίίοη Ρ3δ Ρββη βδί 3 ΡΙίδΡθό. 
Ιί ΙΡβ ίβηΚ οοΓηρΓίδβδ δβνβΓ3ΐ οοηηρβΓίιηβηΙδ, ΙΡβ 
όίίίθΓβηοβ ΡβίΐΑ^ββη ΙΡβ ιηβοη ΙβηΊρβΓβΙυΓβ ίη ίΡβ οοΐόβδί 
οοΓηρβΓίπηβηί βηό ΙΡβ Γηβ3η ΙβΓηρβΓβίυΓβ ίη ΙΡβ ννβΓΓηβδΙ 
οοηιρβΓίπΓίθηί δΡβΙΙ ηοί βχοββό 2 °0, ΙΡβ ΙβηηρβΓ3ΐυΓβδ 
Ρβίη9 πΐθ3δυΓθό 3δ δρβοίίίβό ίη ρβΓ39Γ3ρΡ 21 οί ΙΡίδ 
βρρβηόίχ. 

21. ΤβΓπρβΓαίυΓβ Γηβαδυπης ίηδίΓυηηβηΙδ ρΓοίβοΙβό 
1 39βίηδΙ Γβόίβίίοη δΡβΙΙ Ρβ ρΙβοβό ίηδίόβ βηό ουίδίόβ ΙΡβ 

ΙβηΚ 10 οπη ίτοπη ΙΡβ ΐΛΓ3ΐΙδ, 3δ ίοΙΙοΐΑΤδ: 

3) Ιί ΙΡβ ί3ηΚ Ρβδ οηΐγ οηβ οοπτιρβίίπηθηί, ητιββδυΓβ- 
Γηβηίδ δΡβΙΙ Ρβ πηβόθ 3ί 3 ΓηίηίηηυΓη οί 12 ροίηίδ ροδίίίοηβό 
3δ ίοΙΙοννβ: 

ΤΡβ ίουΓ βχίΓθΓηίΙίβδ οί 1 \λ/ο 0ι3ιύιθΙθγ 3 βί Γί9Ρί 3Π9ΐβδ 
ίο οηβ βηοΙΡβΓ, οηβ ΡοΓίζοηίβΙ 3ηό <Ρβ οίΡβΓ νβτίίθ 3 ΐ, 
ηβ3Γ ββοΡ οί ίΡβ ί\νο βηόδ οί ΙΡβ ΙβηΚ; 

ΤΡβ ίουΓ βχίΓβηιίΙίβδ οί ίννο όί3πιβΙβΓδ βί Π9ΡΙ 3 Π 9 ΐβδ 
ίο οηβ 3ηοίΡβΓ ίηοΙίηβό αί οη 309(6 οί 45° ίο ίΡβ 
ΡθΓίζοηί3ΐ, ίη ΙΡβ 3χίβΙ ρΙβηβ οί ΙΡβ ΙβηΚ. 

Ρ) Ιί ίΡβ ΙβηΚ Ρβδ δβνβΓβΙ οοπιρβΓίΓηβηίδ, ΙΡβ ροίηίδ 
οί Γηβ3δυΓβιηβηί δΡβΙΙ Ρβ 3δ ίοΙΙοννδ: 

ίοΓ β3θΡ οί ΙΡβ ίννο βηό οοΓηρβΓίΓηβηίδ, βί Ιβ 3 δί ΙΡβ 
ίοΙΙο\Αζίη 9 : 

ΤΡβ βχίΓβηιίΙίβδ οί 3 ΡοΓίζοηίβΙ όί3ΓηβίβΓ ηβ3Γ ίΡβ βηό 
οηό ίΡβ βΧίΓβΓΠίίίβδ οί 3 νβΓίίοβΙ όίβΓΠβίβΓ ηβ 3 Γ ΙΡβ 
ρ3Γίίϋοη; 

βηό ίοτ ββοΡ οί ΙΡβ οίΡβΓ οοπιρβΓίΓηβηίδ, 3ί Ιβ 3 δί ίΡβ 
ίοΙΙο\νίη9: 

ΤΡβ βΧίΓβΓηίίίββ οί 3 0ί3ΓΠβίβΓ ίηοΙίηβό βί 3Π 3Π9ΐβ οί 
45° ίο ίΡβ ΡοΓίζοηίβΙ ηββΓ οηβ οί ίΡβ ρβΓίίίίοηδ 3 ηό ΙΡβ 
βχίΓβΓηίίίβδ οί 3 όϊ3ΓηβίβΓ ρβΓρβηόίουΐ3Γ ίο ίΡβ ΛΓδΙ βηό 
ηββΓ ΙΡβ οίΡβΓ ρ3Γΐίίίοη. 

ΤΡβ Γηββη ίηδίόβ ΙβπΊρβΓβίυΓβ 3ηό ίΡβ Γηββη ουίδίόβ 
ΙβΓηρβΓ3ίυΓβ οί ΙΡβ ί3ηΚ δΡβΙΙ ΓβδρβοίίνβΙγ Ρβ ίΡβ 
βΓίίΡΓηβίίο πηβ3η οί οΙΙ ΙΡβ ηιββδυΓβπιβηΙδ ί3Κβη ίηδίόβ 
βηό βΙΙ ΙΡβ ΓηββδυΓβηηβηίδ ΙβΚβη ουίδίόβ ΙΡβ ίβηΚ. Ιη 
ίΡβ οβδβ οί β ΙβηΚ Ρβνίη9 δβνβΓβΙ οοΓηρβΓίπιβηΙδ, ΙΡβ 
πιββη ίηδίόβ ΙβΓηρβΓβίυΓβ οί ββοΡ οοηηρβΓίηηβηΙ δΡβΙΙ 
Ρβ ΙΡβ βπΙΡηηβΙίο Γηββη οί ΙΡβ ΓηββδυΓβηηβηίδ, ηυΓηΡβπης 
ηοί Ιβδδ ΙΡβη ίουΓ, ΓβΙβίίη9 ίο ΙΡβί οοηηρβΓίηηβηΙ. 

22. ΤΡβ βρρΙίβηοβδ Ιογ Ρββίίη9 βηό οίΓουΙβίίης ίΡβ βίΓ 
βηό ίοΓ πιββδυπη9 ίΡβ ρυβηίίίγ οί Ρββί βχοΡβηςβό βηό 
ίΡβ Ρβδί βςυίνβίβηί οί ίΡβ 3ίΓ-οίΓουΙβΙίη9 ίβηδ δΡβΙΙ Ρβ 
δίβΓίβό υρ. 

■“ 23. \Λ/Ρβη οοηίίηυουδ ορβηβίίοη Ρβδ Ρββη βδίβΡΙίδΡβό, 
ίΡβ ΓηβχίΓηυηη όίίίβΓβηοβ Ρβίννββη ΙΡβ ΙβΓηρβΓβίυΓβδ βί 
ίΡβ \νβΓΓηβΓδΙ βηό βί ΙΡβ οοΐόβδί ροίηίδ οη ΙΡβ ουίδίόβ 
οί ΙΡβ ΙβηΚ δΡβΙΙ ηοί βχοββό 2 °0. 

24. ΤΡβ ηηββη ουίδίόβ ΙβΓηρβΓβίυΓβ βηό ΙΡβ Γηββη 
ίηδίόβ ΙβΓηρβΓβίυΓβ οί ΙΡβ ΙβηΚ δΡβΙΙ ββοΡ Ρβ τββό ηοί 
Ιβδδ ΙΡβη ίουΓ ΙίΓηβδ ρβΓ Ρουο 

25. ΤΡβ ίβδί δΡβΙΙ Ρβ οοηίίηυβό βδ Ιοη9 βδ ίδ ηβοβδδβΓγ 
ίο βηδυΓβ ίΡβί ορβΓβίίοη ίδ οοηίίηυουδ (δββ ρβΓβ9ΓβρΡ 
6 οί ΙΡίδ βρρβηόίχ). Ιί ηοί βΙΙ ΓηββδυΓβηηβηίδ βΓβ βυίΟΓηβίίο 
βηό ΓβοοΓόβό, ΙΡβ ίβδί δΡβΙΙ Ρβ οοηίίηυβό ίοΓ β ρβτίοό 
οί βί9ΡΙ οοηδβουίίνβ Ρουτδ ίη οΓόβΓ ίο ηηβΚβ δυΓβ ΙΡβί 
ορβΓβίίοη ίδ οοηίίηυουδ βηό ίο ΙβΚβ ΙΡβ όβίίηίίίνο 
Γββόίη9δ. 

ο) ΡΓονίδίοηδ οοπίΓηοη ίο βΙΙ ίγρβδ οί ίη&υΐβίβό 
βςυίρΓηβηί 

ί) νβΓίΓιοβΙίοη οί ΙΡβ Κ οοβίίίοίβηί 
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26. ννπβτβ ΙΡβ ρυτροδβ οί ΙΡβ ίβδίβ ίδ ηοί Ιο όβίβΓΠΐίηθ 
Ιΐιβ Κ οοβίίίοίβηί Ρυί δίΓηρΙν Ιο νβπίγ ΙΡβί ίΐ ίδ ΡβΙο«/ 3 
οβτίβιη ΙίηηίΙ, ΙΡβ ίβδίβ οβπίβό ουί 3δ όβδοπΡβό ίη ρβτβ- 
ςτβρΡδ 7 Ιο 25 οί ΙΡίδ βρρβηόιχ πιβγ Ρβ δίορρβό βδ 
δοοη 3δ ΙΡβ Γπβ3δυΓβηηβηΙδ τηβόβ δΡο\ν ΙΡβί ίΡβ Κ 
οοβίΓιοίβηΙ ΓοββΙδ ΙΡβ ΓβςυΐΓβΓηβηίδ. 

ίι) Αοουτβογ οί ΓτιβαδυΓθΓτιβηΙδ οί ΙΡβ Κ οοβίίίοίβηί 

27. Τβδίίης δίβίίοηδ δΡβΙΙ Ρβ ρτονίόβό «πίΡ ΙΡβ 
βςυίρπιβηί βηό ίηδίΓυπιβηΙδ ηβοβδδβτγ Ιο βηβϋΓβ ΙΡβί 
ΙΡβ Κ οοβίίίοίβηί ίδ όθίβΓΓηίηβό ννίίΡ ο ιτιβχίηηυΓη πιβΓςίη 
Οί βΓΓΟΓ οί ± 10 ρβΓ οβηΐ. 

ίϋ) ΤβδΙ ΓβρΟΓίδ 

28. Α ίβδί ΓθροΓί οί ΙΡβ ίγρβ βρρΓΟρπβίθ Ιο ΙΡβ 
βςυϊρΓηβηί ίββίβό δΡβΙΙ Ρβ ότβννη υρ ίοτ ββοΡ ίβδί ίη 
οοηίοΓΓηιΙγ ννίίΡ οηβ ογ οίΡβτ οί ΙΡβ πηοόβίδ 1 βηό 2 
ΡβτβυηόβΓ. 

ΟΡβοΚίης ΙΡβ ιηδυΐθίιης οβρβοίίγ οί βςυίρπιβηί ίη 
δθΓνίΟβ. 

29. Ρογ ΙΡβ ρυΓροββ οί οΡβοΚίης ίΡβ ίηδυΐβίιης οαρ3θί(γ 
οί ββοΡ ρίβοβ οί βςυϊρΓηβηί ίη δβτνιοβ 3δ ρτβδοπΡβό ίη 
βρρβηόιχ 1, ρβτβςτβρΡδ 113) βηό Ιο), Ιο ΙΡίδ βηηβχ, ΙΡβ 
οοπιρβίβηΐ θυίΡοπίίβδ πιογ: 

Αρρίγ ΙΡβ τηβΙΡοόδ όβδοπΡβό ίη ρ3Γ3ςΓ3ρΡδ 7 Ιο 27 
οί ίΡίδ βρρβηόιχ; ογ 

ΑρροίηΙ βχρβτίδ Ιο βδδβεδ ΙΡβ Λίηβδβ οί ΙΡβ βςυίρπιβηί 
ίθΓ ΓβΙοηΙιοη ίη οηβ οτ οίΡβτ οί ΙΡβ 03ίβ90Πβδ οί ίηβυΐθίβό 
βςυίρπιβηί. ΤΡβδβ βχρβτίδ δΡβΙΙ ίβΚβ ΙΡβ ίοΙΙοννίης 
ρβπίουΙβΓδ ίηίρ βοοουηί 3ηό δΡβΙΙ Ραδβ ίΡβίτ οοηοΐυδίοηβ 
οη ίΡβ 0Γίίβπ3 δβί ίοτίΡ ΡβΓβυηόβτ: 

3) ΟβηβτβΙ βχ3Γτιίη3ΐίοη οί ΙΡβ βςυίρπιβηί 
Τίιίδ βχ3Γηίηοιίοη δίιβΙΙ ΙβΚβ ΙΡβ ίοτπι οί 3η ίηδρβοίίοη 
οί ίίΊ© βςυίρπιβηί Ιο όβΙβΓΓηίηβ ΙΡβ ίοΙΙοννίης ίη ΙΡβ 
ίοϋοννίης οτόβπ 

ι) ίίιβ 9βηβΓ3ί όβδίςη οί ΙΡβ ίηδυΐ3ΐίη9 δΡββίΡίης; 
ϋ) ίίιβ ιηβΙΡοό οί βρρϋοβίίοη οί ίηδϋ!3ίίοη; 
ϋι) ίίιβ ηβίυτβ 3ηό οοηόίίίοη οί Ιίιβ νΛίβΙΙδ; 
ίν) ίίιβ οοηόίίίοη οί ΙΡβ ίηβυΐβίβό οοπιρβΓίΓηβηΙ; 
ν) ίίιβ ΙΡίοΚηβδδ οί ίίιβ ΆΐβΙΙδ; 

βηό ίο ΓΠ3Κβ 311 βρρΓορΓΪ3ίβ οΡδβτν3ίίοηδ οοηοβτηίης 
ίίιβ ίηδυΐοΐίης οβρβδίίγ οί Ιίιβ βςυϊρΓηβηί. Ρογ ίίιίδ ρυτροδβ 
ίίιβ βχρβΓίδ ΓΠ3γ οβυδβ ρ3Γίδ οί ΙΡβ βςυίρπιβηί ίο Ρβ 
όίβπιβηΙΙβό βηό τβςυίτβ 3ϋ όοουπιβηΐδ ΙΡβγ πιβγ ηββό 
ίο οοηδυΐί (ρΙβηβ, ΙβδΙ ΓβρΟΓίδ, δρβοίίίοβίίοηβ, ίηνοίοββ, 
βίο.) ίο Ρβ ρΙβοβό βί ΙΡβίτ όίβροδβΙ. 

Ρ) Εχβπιίηβίίοη ίοτ 3ίΓ-Ιί9ΡΙηβδδ (ηοί βρρΙίοβΡΙβ ίο ί3ηΚ 
βρυίρπιβηΐδ) 

ΤΡβ ίηδρβοίίοη δΡοΙΙ Ρβ ΓΠ3Ρβ Ργ 3η οΡδβπ/βΓ δΙβίίοηβΡ 
ίηδίεΐβ ΙΡβ βςυϊρΓηβηί, ννΡίοΡ δΡοΙΙ Ρβ ρΙβοβΡ ίη 3 ΡτίςΡΙΙγ- 
ίΙΙυηηίηβΙβό 3Γβ3. Αηγ ΓηβίΡο<1 γίβΐόίης ηηοΓβ 3θουΓ3ίβ 
ΓββυΙίδ ηΐ3γ Ρβ υδβ<1. 
ο) ϋβοίδίοηδ 

ί) Ιί ΙΡβ οοηοίϋδίοηδ Γβ93ΐ·<ίίη9 ΙΡβ ςβηβΓβΙ οοηόίΐίοη 
οί ίΡβ Ροόγ 3Γβ ί3νουΓ3ΡΙβ, ίΡβ βςυίρπιβηί πηβγ Ρβ Κβρί 
ίη δβΓνιοβ 3δ ιηδυίοίβό βςυίρπιβηί οί ίίδ ίηίίίοΙ οίβδδ ίοτ 
3 ίυΓίΡβΓ ρβΓίοό οί ηοί ηηοΓβ ΙΡβη ίΡΓββ γβ3Γδ. Ιί ΙΡβ 
οοηοίϋδίοηδ οί ΙΡβ βχρβΓί ογ βχρβΓίδ 3Γβ υηί3νουΓ3ΡΙβ, 
ΙΡβ βςυϊρΓηβηί ηβγ Ρβ Κβρί ίη δβΓνιοβ οηΐγ ιί ίί ρ33δββ 
3ί 3 ίβδίίης δίβίίοη ίΡβ Ιβδίβ 9βδοπΡβ9 ίη ρ3Γ39Γ3ρΡδ 
7 ίο 27 οί ίΡίδ βρρβηόιχ; ίί Γηβγ ΙΡβη Ρβ Κβρί ίη δβΓνιοβ 
ίθΓ 3 ίυΓίΡβΓ ρβήοό οί δίχ γβ3Γδ. 

ίί) Ιί ΙΡβ βςυίρπιβηί οοηδίδίδ οί υηίίδ οί δβτίβΙΙγ-ρΓοόυοβό 
βςυίριηβηΐ οί 3 ρ3Γίίουΐ3Γ Ιγρβ δβίίδίγίης ΙΡβ 
ΓβςυίΓβΓηβηίδ οί βρρβηόιχ 1, ρ3Γ3ςΓ3ρΡ 2, ίο ΙΡίδ βηηβχ 
βηό ΡβΙοηςίης ίο οηβ οννηβΓ, ΙΡβη ίη βόόίίίοη ίο 3η 
ίηδρβοίίοη οί β3θΡ υηίί οί βςυίρπιβηί ΙΡβ Κ οοβίίίοίβηί 
οί ηοί Ιβδδ ίΡβη 1 ρβΓ οβηί οί ΙΡβ ηυηιΡβΓ οί υηίίδ Γηβγ 
Ρβ πιβ3δυΓβό ίη οοηίοΓΓηιΙγ νχίίΡ ίΡβ ρΓονίδίοηδ οί ρβΓ 3 - 


ςΓβρΡδ 7 ίο 27 οί ΙΡίδ 3ρρβηόίχ. Ιί ΙΡβ ΓββυΙίδ οί ΙΡβ 
βχ3πηίη3ίίοηδ βηό Γηβ3δυΓβπΐθηΙδ 3γθ ί3νουΓ3ΡΙβ, βΙΙ ΙΡβ 
βςυϊρΓηβηί ίη ςυβδίίοη πΐ3γ Ρβ Κβρί ίη δβπ/ίοβ 3 δ 
ίηδυΐβίίής βςυίρηηβηΐ οί ίίδ ίηίίίβΙ οίβδδ ίθΓ β ίυόΡθΓ 
ρβΓΙΟό Οί δίΧ γβ3Γδ. 

ΤΓβηδίίΐοηβΙ ρτονίδίοηβ βρρΙίοβΡΙβ ίο ηβ>« βςυϊρΓηβηί. 

30. Ρογ ίουΓ γββΓδ ίΓΟΓη ΙΡβ όβ(β οί ΙΡβ βηίτγ ίηίο 
ίΟΓΟβ οί ίΡίδ ΑςΓββηηβηί ίη οοηίοΓΠιίίγ ννίίΡ ΙΡβ ρτονίδίοηβ 
οί βτίίοΐβ 11, ρ3Γ39ΓβρΡ 1 ΙΡθΓβοί, ίί ονΑτίης ίο Ι30Κ οί 
ίβδίίης δίβίίοηβ ΙΡβ Κ οοβίίίοίβηί οί βςυίρπίθηΐ οβηηοί 
Ρβ Γηβ 3 δυτβό Ργ ΙΡβ ρτοοβόυτβδ όβδοτίΡβό ίη ρβΓβςΓβρΡβ 
7 ίο 27 οί ίΡίδ βρρβηόιχ ΙΡβ οοΓηρϋβηοβ οί ηβ\ν ίηδυΐοίβα 
βςυϊρΓηβηί \λγϊΙΡ ΙΡβ δίβηό 3 Γόδ ρτεβοτίΡβό ίη ΙΡίβ βηηβχ 
π) 3 γ Ρβ νβηίίβό Ργ βρρίγίης ΙΡβ ρτονίδίοηβ οί ραΓβςτβρη 
29 βηό, ίη βόόίίίοη, βνβΐυοίιης ίΡβ ιηβυΐβίιης οβρβοίίγ 
ίη ΙΡβ Ι 19 ΡΙ οί ΙΡβ ίοΙΙονΛΐιης οοηδίόβΓβίίοη: 

ΤΡβ ίηβυΐβίϊης ΓηβίβτίβΙ οί ίΡβ πιβίη οοΓηροηβηίβ (δίΰβ 
\νβΙΙδ, Λοογ, τοοί, ΡβίοΡβδ, όοοτδ, βίο.) οί ΙΡβ βςυϊρΓηβηί 
δΡβΙΙ Ρβ οί 3 δυΡδΙβηίίβΙΙγ υηιίοτητ ίΡίοΚηβββ βχοββόίης 
ίη ΓηβΙτβ-ΙβηςΙΡ ΙβΓΓηε ΙΡβ Γιςυτε οΡίβιηβό Ργ όινίόίηβ 
ΙΡβ οοβίΓιοίβηΙ οί ΙΠβπηοΙ οοηόυοίίνίίγ. οί ίΡβ πιοίθηβΙ 
ίη β Ρυπιίό βηνίΓοητηβηΙ Ργ ΙΡβ Κ οοβίΓιοίβηΙ Γβςυίτβό 
ίοτ ΙΡβ οβίβςοτγ ίη ννΡίοΡ ίηοΐυβιοη οί ΙΡβ βςυϊρΓηβηί ίδ 
τβςυβδίβό. 

0. ΕΡΡΙΟΙΕΝΟΥ ΟΡ ΤΗΕΡΜΑΙ. ΑΡΡΡΙΑΝ0Ε5 ΟΡ 
ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

Ρτοοβόυτβδ ίοτ όβίβΓτηίηίης ΙΡβ βίΓιοίβηογ οί ίΡβΓΓηβΙ 
βρρΙίβηοβδ οί βςυίρπιβηί 

31. ΤΡβ βίίίοίβηογ οί ΙΡβ ΙΡβΓΓηβΙ βρρίίβηοβδ οί 
βςυίρππβηΐ βΡβΙΙ Ρβ όβίβτπιίηβό Ργ ΙΡβ πΥβίΡοόβ όββοτίΡβό 
ίη ρβτβςτβρΡδ 32 ίο 47 οί ΙΡίδ βρρβηόιχ. 

Ββίπςβτβίβό βςυίρπιβηί 

32. ΤΡβ βιηρίγ βςυίρπιβηί δΡαΙΙ Ρβ ρΐ 3 θβό :η 3 η 
ίηδυΐ 3 ίβό οΡβπιΡβΓ νγΡοδβ πιββη ίβΓηρβΓβίυτβ δΡβίΙ Ρβ. 
Ιτβρί υηίίοΓΓη, βηό οοηβίβηί ίο ννίίπίη ί0,5°ϋ, βί +3<ίΟ. 
ΤΡβ βίπιΟδρΡβΓβ οί ΙΡβ οΡβτηΡβΓ, ίλγΡιοΡ δΡβΙΙ οβ Κβρί 
Ρυτηίό Ργ ΓβςυΙβίίης ΙΡβ όβνν ροίηί ίο +25 °0 -2° Ο, δΡβΙΙ 
Ρβ πιβόβ ίο οίΓουΙβίβ 3 δ όβδοπΡβό ίη ρβτβςΓορη 9 όί 
ΙΡίδ βρρβηόιχ. 

33. ΤβΓηρβΓβίυτβ Γηββδυτίης ίηδίΓυΓηβηίβ ρτοίβοίβό 

βςβίηδί τβόίβίίοη δΡβΙΙ Ρβ ρΙβοβό ίηδίόβ βηό ουίδίόβ ΙΡβ 
Ροόγ βί ΙΡβ ροίηίδ δρβοίΓιβό ίη ρβΓβςτβρΡβ 3 βηό 4 οί 
ΙΡίδ βρρβηόιχ. ' 

34. β) Ιη ΙΡβ οβδβ οί βςυίρπιβηί οίΡβτ ίΡβη βςυίρπιβηί 
ννίΙΡί Γιχβό βυΐβοΐίο ρΙβίβδ, βηό βςυϊρΓηβηί ίίίίβό \νίίΡ 
Ιίςυίό ς3δ δγδίβτηδ, ΙΡβ ΓηβχίπηυΓη ννβίςΡί οί ΓβίτίςβΓβηΙ 
δρβοίίίβό Ργ ίΡβ Γηβηυί 3 θίυτβΓ οτ ι^ΡίοΡ οβη ηοτπιβΙΙγ 
Ρβ βοοοΓητηοόβΙβό δΡβΙΙ Ρβ Ιθ 3 όβό ίηίο ΙΡβ δρβοβδ 
ρτονίόβό ννΡβη ΙΡβ πιββη ίηδίόβ ΙβΓηρβΓβίυτβ οί ιΡβ Ροόγ 
Ρβδ ΓββοΡβό ΙΡβ πιββη ουίδίόβ ΙβπηρβΓ 3 ίυΓβ οί ίΡβ Ροόγ 
(+30 0 Ο. ϋοοτδ, ΡβίοΡβδ βηό οίΡβτ ορβηιηςδ δΡβΙΙ Ρβ 
οΐοδβό βηό ίΡβ ίηδίόβ νβηίίΐβίίοη βρρΙίβηοβδ, ίί βηγ, οί 
ΙΡβ βςυίρπιβηί βΡβΙΙ Ρβ δίβτίβό υρ βί ΓηβχίΓηυπι οβρβοίίγ. 
Ιη βόόίίίοη, ίη ΙΡβ οβδβ οί ηβ\ν βςυίρπιβηί, β Ρββίίης 
βρρΙίβηοβ ννίίΡ 3 ΡββΙίης οβρβοίίγ βςυβΙ ίο 35 ρβτ οβηί 
οί ΙΡβ Ρβ 3 ί βχοΡβηςβό ΙΡτουςΡ ίΡβ ννβΙΙδ ίη οοηίίηυρυδ 
ορβτβίίοη δΡβΙΙ Ρβ δίβτΐβό υρ ίηδίόβ ΙΡβ Ροόγ ννΡβη ίΡβ 
ίβΓπρβΓβίυτβ ρτβδΟΓίΡβό ίοτ ΙΡβ οίβδδ ίο ννΡίοΡ ΙΡβ 
βςυίρπιβηί ίδ ρτβδυπιβό ίο ΡβΙοης Ρβδ Ρββη ΓββοΡβό. 
Νο βόόίίίοηβΙ Γβίπςβτβηί δΡβΙΙ Ρβ Ιοβόβό όυηης ΙΡβ ίβδί. 

Ρ) Ιη ΙΡβ οβδβ οί βςυίρπιβηί ννίίΡ ίίχβό βυίβοίίο ρΙβίβδ 
ΙΡβ ίβδί δΡβΙΙ οοπιρπδβ β ρτβΙιπιίηβΓγ ρΡβδβ οί ίτβθζίης 
οί ΙΡβ βυίβοίίο δοΐυίίοη. Ροτ ίΡίδ ρυτροδβ, \ΛΐΡβη ΙΡβ 
πίθβη ίηδίόβ ΙβπιρβΓβίυΓβ οί ΙΡβ Ροόγ βηό ΙΡβ 
ΙβπιρθΓβίυΓβ οί ίΡβ ρΙβίβδ Ρβνβ ΓββοΡβό ΙΡβ πίθβη 
ουίδίόβ ΙβπιρβΓβίυΓβ (+30 0 Ο, ΙΡβ ρΐβίβ-οοοίίης βρρΙίβηοβ 
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56311 Ρβ ρυί ίηίο ορβτβίίοη ίοτ 18 οοηδβουίίνβ 6ουτδ 
βίίβΤ ΟΐΟβυΓβ Οί 16θ όΟΟΓδ 3Π0 63ίθ6θδ. 11 41ιβ ρ)3ΐβ- 
οοοίίης βρρΙίβηοβ ίηοΐυςβδ 3 ογοΙίοβΙΙγ-ορβτβίίης 
τηβοΡβηίδπν Ιΐιβ Ιοΐ3ΐ ςυτβίίοη οί ορβτβίίοη οί 16β 
3ρρΙί3ποβ δίΐ3ΐΙ Ρβ 24 Ρουτβ. Ιη 16β οβδβ οί πθμ/ 
βςυίρτηβηί, 3δ δοοη 33 16β οοοΙιης 3ρρ1ί3ηοβ ίδ δίορρβς 
3 6βαίιης αρρίιβηοβ ννιίίι 3 Ρββίίης οβρβοίίγ βςυβΙ ίο 
35 ρβΓ οβηί οί 16β 6β3ί βχοΡβηςβς ί6τους6 16β \Λ/βΙΐ5 
ίη οοηίίηυουδ-ορβτβίίοη δίιαΙΙ Ρβ δίβτίβς υρ ίηδίςβ Ιίιβ 
Ροςγ >ν6βη 16β ΙθτηρβτβΙυτβ ρτβδοηΡβς Ιογ 16β οΐ35β ίο 
νν6ίο6 16β βςυίρτηβηί «δ ρτβδυτηβς Ιο ΡβΙοης 6βδ Ρββη 
τβ3θ6βς. ΤΡβ βοΐυΐίοη δΡβΙΙ ηοΐ Ρβ δυΡϊβοίθΡ Ιο βηγ 
τβ-ίτββζίης ορβΓΟίϊοη Λιτής 16β Ιβδί. 

ο) Ιη ίίιβ 0336 οί βςυίρτηβηί ίτίίβς »τί16 Ιίςυίς ςβδ 
δγδίβπΐδ, 16θ ίοΙΙοννίης Ιβδί ρτοοβΛιτο δ 63 ΐΙ Ρβ υββοΙ: 
ντΡθη 16θ τηββη ϊηδκΐβ ΙβτηρβτβΙυτθ οί 16β ΡοΡγ 635 
τβ 3 θ 6 βς 16β τηβ 3 η ουίδϊόβ ΙθΓηρβτ 3 ίυτθ (+30 0 Ο, 16β 
τβοβρΐ 3 θ 1 βδ ίοτ 16β Ιίςυβίίβς 935 βτβ 6ΙΙΘ9 Ιο 16β ΙβνβΙ 
ρτβδοτίΡβς Ργ 16β τηβηυίβοίυτβτ. Τ 6 βη 16β Ροοτδ, 6 βΙο 6 βδ 
βης ο16βτ ορβηϊη 9 δ 86311 Ρβ οΐοδβς 3 δ ίη ηοττηβΙ ορβτβίίοη 
βης 16β ίηδίςβ νβηίίΐβίίοη βρρΙίβηοβδ, ίί 3 ηγ, οί 16β 
βςυίρτηβηΐ δΡβΙΙ Ρβ δΐ 3 τίβ (1 υρ 31 ητοχίτηυτη οβρβοίίγ. 
Τ 6 β 16βττηο5ΐ3ΐ δ 63 ΐΙ Ρβ δβΐ 31 3 ίβτηρβτβίυτβ ηοί τηοτβ 
163 η 2 Ρβςτββδ ΡβΙονν 16β Ιίτηίΐ ΙβτηρβτβΙυτβ οί 16β 
ρτβδυτηβς οΐ 3 δδ οί 16β βςυίρτηβηί. ΟοοΙιης οί 16β ΡοΡγ 
16βη 36311 Ρβ οοτητηβηοβς. Ουπης 16β οοοΙιης οί 16β 
Ροςγ 16β τβίτίςβτβηί οοηδυτηβς ίδ δίτηυΐίβηβουδίγ 
Γβρΐ 3 θβ« 1 . Τ 6 ίδ τβρίβοβτηβηΐ 563 ΙΙ Ρβ βίίβοΙβΡ: 

Εί16βτ ίοτ 3 ίίηηβ οοττβδροηςίης Ιο 16β ιηίβτναΙ Ρβίννββη 
16β οοτητηβηοβτηβηί οί οοοΙιης βης 16β τηοτηβηί \Λτ 6 βη 
16β ΙβΠΐρβΓ 3 ΐυΓβί ρΤβδΟΓίΡβΡ ίοΓ 16β 01355 1θ \ΛΤ 6 ίθ 6 16β 
βςυίρτηβηί ίδ ρτβδυτηβς Ιο ΡβΙοης ίδ Γβ 3 θ 6 βΡ ίοτ 16β 
ίίτδΐ ίίτηβ, ογ ίοτ 3 ςυτβίιοη οί 16τββ 6 ουτδ οουηΐίης ίτοτη 
16β οοτητηβηοβτηβηί οί οοοΙιης ι* 6 ίο 6 βνβτ ίδ 16β δΡοτίβτ. 

ΒβγοηΡ 16ίδ ρβηοΡ, ηο βςςιίίοηβΙ Γβίτί9βΓ3ηί 563ΙΙ Ρβ 
ΙοοΡβς Ρυτίης (6β Ιβδί. 

Ιη 16β 0336 οί ηβνν βςυίρτηβηί, 3 6β3ίίη9 3ρρΙί3ηοβ 
ννίίΡ 3 6β3ίίη9 οβρβοίίγ βςυβΙ ίο 35 ρβτ οβηί οί 16β 
6ββί βχοΡβηςβς 16τους6 16β ννβΙΙδ ίη οοηίίηυουδ 
ορβΓ3ίίοη 36311 Ρβ δίβτίβό υρ ίηδίΡβ 16β ΡοΡγ νν6βη 16β 
οΐ3δδ ΙβτηρβτβΙυτβ 633 Ρββη Γβ3θ6βό. 

35. Τ6β τηββη ουίδίόβ ΙβτηρβτβΙυτβ 3ηΡ 16β τηββη 
ίηδίςβ ΙβτηρβΓβΙυτβ οί 16β ΡοβΙγ 563(1 ββο6 Ρβ Γβαά ηοί 
Ιβδδ οίίβη 163η οηοβ βνβτγ 30 τηίηυίβδ. 

36. Τ6β Ιβδί 56311 Ρβ οοηίίηυβς ίοτ 12 6ουτβ 3ίίβτ ί6β 
τηβ3η ιηδίόβ ΙβτηρβτβΙυΓθ οί 16β ΡοΟγ 635 Γβ3θ6β<1 16β 
Ιοννβτ Ιίτηίί ρτβδοτίΡβς ίοτ 16β οΐ3δδ ίο \λτ6ιο 6 ί6β 
βςυίρτηβηί ίδ ρτβδυτηβς ίο ΡβΙοης (Α+7 °0; Β- -10 °0; 
0—20 °0; 0-0 °0) οτ, ίη ί6β 03δβ οί βςυίρτηβηί ντίΙΡ 
ΓιχβΡ βυίβοίίο ρΐαίβδ, 3ίίβτ δίορρβςβ οί 16 β οοοΙιης 
3ρρΙί3ηοβ. Τ6β Ιβδί 56311 Ρβ ςββτηβΟ δβίίδίβοίοτγ ίί ί6β 
τηβ3η ίηδίςβ ΙβτηρβΓ3ίυτβ οί 16β Ροςγ Ροβδ ηοί βχοββΡ 
16β αίοτβδβιό Ιοννβτ Ιίτηίί Ρυτίης 16β βίοτβδβις ρβηος οί 
12 6ουτδ. 

Μβο 63 ηίθ 3 ΐΙγ τβίπςβταίβό βςυίρτηβηί 

37. Τ6β Ιβδί 56311 Ρβ θ3ττίβς ουί ίη οοηΡίίίοηδ ςβδοηΡβς 
ίη ρβΓβςΓβρΡδ 32 3ης 33 οί 16ίδ βρρβηςίχ. 

38. \Υ6βη 16β τηββη ίηδίςβ ΙβτηρβτβΙυτβ οί 16β ΡοΡγ 
τβ3θ6βδ 16β ουίδίΡβ 1βτηρβτ3ίυτβ (+30 °0), 16β Ροοτδ, 
63ίο6βδ 3ηΡ οί6βτ ορβηίηςβ 56311 Ρβ οΙοδβΡ 3ηΡ 16β 
τβίτίςβτβίίης βρρΙίβηοβ βης 16β ιηδίόβ νβηίίΐβίίης 
βρρΙίβηοβδ (ίί βηγ) 56311 Ρβ δίβτίβΡ υρ 3ί τηβχίτηυτη 
οβρβοίίγ. Ιη 3ςςίίίοη, ίη 16β 03δβ οί ηβνν βςυίρηιβηί 3 
Ρββίίης βρρΙίβηοβ ννϊί6 β Ρββίίης οβρβοίίγ βςυβΙ ίο 35 
ρβτ οβηί οί 16β 6β3ί βχοΡβηςβς ΙΡτουςΡ 16β ννβΙΙδ ίη 
οοηίίηυουδ ορβτβίίοη 56311 Ρβ δίβτίβς υρ ιηδίΡβ 16β Ροάγ 
νν6βη 16β ΙβτηρβτβΙυτβ ρτβδοτίΡβς ίοτ 16β οίβδδ ίο νν6ίο6 


16β βςυίρτηβηί ίδ ρτβδυηηβς ίο ΡβΙοης 635 Ρββη τββοΡβς. 

39. Τ6β τηβ3η ουίδίΟβ ΙθτηρβΓβΙυτθ 3ηΡ 16β τηββη 
ίηδίΡθ ΙβτηρβτβΙυτβ οί 16β Ροςγ 56311 Θ3 ο6 Ρθ τβ&ό ηοί 
Ιβδδ οίίβη 163η οηοβ βνβτγ 30 τηίηυίβδ. 

40. Τ6β Ιβδί 56311 Ρβ οοηίίηυβς ίοτ 12 6ουτδ βίίβτ 16β 
ηηθ3η ίηδίόβ ΙβτηρβτβΙυτβ οί 16β Ροόγ 635 τβ3θ6βς: 

Είί6βτ 16β ΙονΑ/βτ Ιίτηίί ρτβδοτίΡβς ίοτ 16β οΐ355 ίο νν6ίο6 
16β βςυίρτηβηί ίδ ρτββυτηβς ίο ΡβΙοης ίη 16β οβδβ οί 
οίβδδβδ Α, Β 3ης 0 (Α-0 °0; Β-10 °0; 0-20 0 Ο; οτ 

Α ΙβνβΙ ηοί Ιο\νβτ 163η 16β υρρβτ Ιίτηίί ρτβδοηΡβς ίοτ 
16β οίβδδ ίο >ατ6ιο 6 16β βςυίρηιβηΐ ίδ ρτβδυτηβς ίο ΡβΙοης 
ίη 16β οβδβ,οί οίβδδβδ ϋ, Ε 3ης Ρ (ϋ-0 °0; Ε—10 °0, 
Ρ—20 °0). Τ6βη Ιβδί 563 ΙΙ Ρβ ςββτηβς 53ίίδί3θίθτγ ίί 16β 
τθίήςθΓ3ΐίης βρρΙίβηοβ ίδ 3ΡΙβ ίο τηβίηίβίη 16β ρτβδοηΡβς 
ΙβτηρβτβΙυτβ οοηΛίίοηβ ςυτίης 16β 12 6ουτδ βίοτβδβίς, 
ρβτίοΡδ, ίί ςηγ, οί βυίοτηβίίο ςβίτοδίίης οί 16β τθίηςβτβΐίης 
υηίί ηοί Ρβίης ί3Κβη ίηίο βοοουηί. 

41. Ιί 16β τβίτίςβτβίίης βρρϋβηοβ ννίί6 βΙΙ ίίδ βοοβδδοηβδ 
635 υηςβτςοηβ 5βρ3Γ3ΐβΙγ, ίο 16β δβΐίδίβοίίοη οί 16β 
οοτηρβίβηί 3υί6οτίίγ, β Ιβδί Ιο ςβίβττηίηβ ίίδ βίίβοίίνβ 
ΓβίπςβτβΙίης οβρβοίίγ βί 16β ρτβδοτίΡβς τβίβτβηοβ 
ίβπιρβτηΐυτβδ, 16β ΙτβηδροτΙ βςυίρτηβηί τηβγ Ρβ βοοβρίβΡ 
35 τβίτίςβτβίβς βςυίρτηβηί ννι16ουί υηςβτςοίης βη 
βίίίοίβηογ ίβδί ίί 16β τβίτίςβτβίίης οβρβοίίγ οί 16β 
βρρΙίβηοβ ίη οοηίίηυουδ ορβτβίίοη βχοββΟδ 16β 6β3ί 
Ιοδδβδ 16τους6 ί6β ννβΙΙδ, ίοτ 16β οίβδδ οοηδίςβτβς, 
τηυΐίίρϋβς Ργ 16β ίβοίοτ 1.75. Ηοννβνβτ, 16βδβ ρτονίδίοηβ 
56311 ηοί βρρΙγ ίο βςυίρπιβηί βςορίβς βδ τβίβτβηοβ 
βςυίρτηβηί 35 τβίβττβς ίο ίη 3ρρβηςίχ 1, ρ3Τ3ςτ3ρ6 2, 
ίο 16ίδ 3ηηβχ. 

42. Ιί 16β τηβο63ηίθ3ΐΙγ τβίτίςβτβίίης υηίί. ίδ τβρίβοβς 
Ργ 3 υηίί οί 3 ςίίίβτβηί ίγρβ, 16β οοτηρβίβηί βυί6οτίίγ 
τηβγ: 

3) τβςυίτβ 16β βςυίρτηβηί ίο υη,ΐβτςο 16β ςβίβτηιίηβΐίοηδ 
3ης νβτίίίοβίίοηδ ρτβδοτίΡβς ίη ρβτβςτβρΡδ 37 ίο 40; οτ 

Ρ) 53ίίδίγ ίίδβΐί 163116β βίίβοίίνβ τβίτίςβΓ3ΐίης οβρβοίίγ 
οί 16β ηβ\ΛΤ τηβο63ηίθ3ΐΙγ τβίτίςβτβίίης υηίί ίδ, 3ί 16β 
Ιβτηρβτ3ίυτβ ρτβδοτίΡβς ίοτ βςυίρτηβηί οί 16β οίβδδ 
οοηοβτηβς, βί Ιβββί βςυβΙ ίο ί6βί οί ί6β υηίί τβρίβοβς; 
οτ 

ο) 53ίίδίγ ίίδβΐί 16βί 16β βίίβοίίνβ τβίτίςβτβίίης οβρβοίίγ 
οί 16β ηβίΛΤ ηηβο63ηίθ3ΐΙγ τβίτίςβτβίίης υηίί τηββίδ 16β 
τβςυίτβηιβηί οί ρ3Τ3ςτβρ6 41. 

Ηβ3ίβς βςυίρτηβηί 

43. Τ6β βρτηίγ βςυίρτηβηί 86311 Ρβ ρΙβοβς ίη 3η 
ίηδυΐβίβς οΡβηιΡβτ νν6θδβ ΙβτηρβτβΙυτβ 56311 Ρβ Κβρί 
υηίίοττη 3ης οοηδίβηί βί 35 Ιονν 3 ΙβνβΙ 35 ροδδίΡΙβ. Τ6β 
3ΐτηο5ρ6βτβ οί ί6β ο6βτηΡβτ δ6βΙΙ Ρβ τηβςβ ίο οίτουΙβίβ 
βδ ςββοτίΡβς ίη ρβτβςτβρΡ 9 οί ί6ίδ βρρβηςίχ. 

44. ΙβτηρβτβΙυτβ τηββδυτίης ίηδίτυτηβηίδ ρτοίβοίβΡ 
βςβίηδί τβςίβίίοη 56311 Ρβ ρΙβοβς ίηδίςβ βης ουίδίΟβ 16β 
Ροςγ 3ί 16β ροίηίδ δρβοίίίβς ίη ρβτβςτβρΡδ 3 βης 4 οί 
16ίδ βρρβηςίχ. 

45. Ροοτδ, 63ίο6βδ βης οί6βτ ορβηίηςβ 56311 Ρβ οΐοδβς 
3ης 16β 6β3ίίης βςυίρηηβηΐ βης 16β ίηδίςβ νβηΐίΐβίίης 
3ρρΙί3ηοβδ, ίί βηγ, 56311 Ρβ δίβτίβς υρ βί τηβχίτηυπτι 
03ρ30ίίγ. 

46. Τ6β ηιββη ουίδίΡβ ίβτηρβτβίυτβ βης 16β τηββη 
ίηδίςβ ΙβτηρβτβΙυτβ οί ί6β Ροςγ 56βΙΙ ββο6 Ρβ τβ3Ρ ηοί 
Ιβδδ οίίβη 16βη οηοβ βνβτγ 30 τηίηυίβδ. 

47. Τ6β Ιβδί 56311 Ρβ οοηίίηυβς ίοτ 12 6ουτδ 3ίίβτ 16β 
ςίίίβτβηοβ Ρβίννββη 16β τηββη ιηδίΡβ ίβτηρβτβίυτβ βης 
16β τηββη ουίδίΡβ ΙβτηρβτβΙυτβ οί ί6β Ροςγ 635 τβ3θ6βς 
16β ΙβνβΙ οοττβδροηςίης ίο 16β οοηςίίίοηδ ρτβδοηΡβς ίοτ 
16β οΐββδ ίο \ατ6ιο 6 16β βςυίρτηβηί ίδ ρτβδυτηβς ίο ΡβΙοης, 
ίηοτββδβς Ργ 35 ρβτ οβηί ίη 16β οβδβ οί ηβνν βςυίρπιβηί. 
Τ6β Ιβδί 56311 Ρβ Ρββτηβς δβΐίδίοοίρτγ ίί 16β 6β3ίίης 
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αρρίιβηοβ ίδ 3 ΡΙβ Ιο ιτίδΐηΐοίη ΙΡβ ρτβδοηΡβς ΙβπηρθΓβΙαΓθ 
ΡιίίθΓβηοβ ίΐυπης ΙΡβ 12 Ρουτδ βίθΓθ53ί<1. 

ΤβδΙ Γβροιΐ 

48. Α ΙβδΙ ΓβροΓΐ οί ΙΡβ ίγρβ 3ρρτορπ3ίθ Ιο ΙΡθ 
βςυίρΓτίβηΙ ΙβδΙβύί 5Ρ3ΙΙ Ρβ όΓ3\νη υρ ίοτ Θ30Ρ ΙβδΙ ίη 
οοηίοΓτηίΙγ ννιίΡ οήθ ογ οΙΡθγ οί ΙΡβ ΓηοΟβΙδ 3 Ιο 5 
ΡβΓβυηςβτ. 

νβπίγίης ΙΡβ βίίίοίβηογ οί ΙΡβητιβΙ 3ρρΙί3ηοβδ οί 
βςυίρηηβηί ίη δθτνίοβ 

49. Το νοήίγ 3 β ρτβδοπΡθΡ ίη αρρβηόιχ 1, ρ3Γ3ςΓ3ρΡβ 
1 (Ρ) 3η<11 (ο), ίο ΙΡίδ 3 ηηθχ ΙΡβ βίίίοίβηογ οί ΙΡβ ΙΡθτηηθΙ 
αρρΙίοηοβ, οί β 3 θΡ ίίβηη οί ΓθίπςβταΙθΡ, ΓΤίβοΡαηιοβΙΙγ 
ΓβίΓίςβΓ 3 ΐβοΙ ογ ηβ3ίβ(1 βςυίρηηβηί ίη δβτνίοβ" ΙΡβ 
οοπηρβίβηΐ θυίΡοπίίβδ ππ3γ: 

ΑρρΙγ ΙΡβ πηβίΡοόδ όθδοηόθΡ ίη ρ3Γ3ςΓ3ρΡδ 32 Ιο 47 
οί ΙΡίδ 3ρροη(1ίχ; 

ΟΓ 

ΑρροίηΙ βχρθτΐδ Ιο βρρΙγ ΙΡβ ίοΙΙοννίης ρΓονίδίοηδ: 

(β) ΡθίπςβΓαΙβΡ βςυίρηηβηί 

II δΡθΙΙ Ρβ νβτίίίβοΙ ΙΡβΓίΡβ ίηδίΡβ ΙβηηρθΓβΙυΓβ οί ΙΡβ 
βηηρίγ βςυίρηηβηί, ρΓβνίοιίδΙγ ΡτουςΡΙ Ιο ΙΡβ ουίδκΐβ 
1βΓηρβΓ3ΐυΓβ, 03 η Ρβ ΡτουςΡί Ιο ΙΡθ ΙίπηίΙ ΙβπηρβΓ3ΐυΓ6 
οί ΙΡβ οΐ 3 δδ Ιο ννΡίοΡ ΙΡβ βςυίριτηβηί ΡβΙοη 9 δ, 33 
ρΓβδοπΡβΡ ίη ΙΡίδ 3ηηοχ, 3Π(1 ππ3ίηΐ3ίηβ<1 ΡβΙον/ ΙΡβ 53ίΡ 
ΙϊΓηίΙ ΙβπηρβΓθΙυΓβ ίθΓ 3 ρβποΡ I δυοΡ ΙΡβί 
12ΔΘ 

* >. - 

Δθ’ 

ίη ν/ΡίοΡ Δθ ίδ ΙΡβ ΡίίίβΓβηοθ Ρβίννββη +30 °0 βηΡ 
ΙΡβ 53 ΐΡ ΙίΓηίί ΙθΓτιρβΓβΙυΓΘ, βηΡ Δθ'ίδ ΙΡβ ΡιίίθΓβηοβ 
Ρβίννββη ΙΡβ ΓΠβ3η ουίδίΡβ ΙβΓπρβΓβΙϋΓθ Ρυπης ΙΡβ ΙβδΙ 
3 ηΡ ΙΡβ 3ί0Γθδ3ίΡ ΙίίΤΐίΙ ΙβΓηρβΓ3ΐυΓβ, ΙΡβ ουίδϊόβ 
ΙβΓηρβΓοΙυΓβ Ρθίπ9 ηο! Ιοά/θγ ΙΡςη +15 °0. Ιί ΙΡβ ΓβδυΙΙδ 
3 Γβ ί 3 νουΓ 3 ΡΙβ, ΙΡβ βςυίρηηβηί ιτογ Ρβ Κβρί ίη δβΓνίοβ 
33 Γβίπ9βΓ3ΐβΡ θςυίρΓηβηΙ οί ίίδ ίηίίίβΙ οΐ3δδ ίθΓ 3 ίυτίΡβτ 
ρβΓίΟΡ οί ηο! ΓΠΟΓΘ ΙΡ3Π ΙΡΤΘβ γβ3Γδ. 

(Ρ) ΜβοΡβηίοβΙΙγ Γβίπ9θΓ3ΐβΡ βςυίρτηβηΐ 
Ιί δΡβΙΙ Ρβ νβπίιβΡ ΙΡ3ί, ννΡβη ΙΡβ ΟϋίδίΡβ ΙβπηρβΓ3ίυΓβ 
ίδ ηοί ΙοννβΓ ΙΡβη +15 °0, ΙΡβ ίηδίΡβ ΙβπηρθΓ3ΐυΓθ οί ΙΡβ 
βηηρίγ βςυίρσιβηΐ θ3η Ρβ ΡτουςΡΙ: 

Ιη ΙΡβ 0336 οί βςυίρηηβηί ίη οίβδδβδ Α, Β ογ 0, ίο ΙΡβ 
ηηιηιπηυηη ΙβπηρβΓβΙυΓβ, 3δ ρτβδΟτίΡβΡ ίη ΙΡίδ 3ηηβχ, 

Ιη ΙΡβ 03 δβ οί βςυίρΓηβηί ίη οίβδδβδ ϋ, Ε ογ Ρ, Ιο ΙΡβ 
ΙίπηίΙ Ιβίηρβι 3ίυΓβ, 3δ ρΓβδοτίΡβΡ ίη ΙΡίδ 3ηηβχ. 

Ιί ΙΡβ ΓβδυΙΙδ 3Γβ ί3νουΓ3ΡΙθ, ΙΡβ βςυίρτηβηΐ ΓΠ3γ Ρβ 
Κβρί ίη δβη/ίοθ 35 ΓηβοΡ3ηίθ3ΐΙγ Γβίπ9βΓ3ίβΡ βςυίρηηβηί 


οί ίΐδ ίηίίίβΙ 01333 ίθΓ 3 ίυτΙΡβΓ ρβΓίοΡ οί ηοί ΓΠΟΓβ ΙΡ3Π 
ίΡΓΘΘ γβ3Γ3. 

(ο) ΗββίβΡ θςυίρτηβηΐ 

Η 3 Ρ 3 ΙΙ Ρβ νβηίίβΡ ΙΡ3ί ΙΡβ ΡίίίβΓβηοβ Ρβίννββη ΙΡβ 
ίηδίόθ ΙθΓηρβΓ 3 ίϋΓ 6 οί ΙΡβ βςυίρΓηβηί 3 ηΡ ΙΡβ ουίβίΡβ 
ΙβΓηρβΓβΙυΓθ ννΡίοΡ 9 ονβτηδ ΙΡβ οΐ335 ίο ν/ΡιοΡ ΙΡβ 
βςυίρΓηβηΙ ΡβΙοηςδ 33 ρΓβδοτίΡβΡ ίη ΙΡίδ βηηβχ (β 
ΡίίίθΓβηοβ οί 22 °0 ίη ΙΡβ θ33β οί οίβδδ Α βηΡ οί 32 °0 
ίη ΙΡβ 0336 Οί 01333 Β) 03Π Ρβ 3θΡίβνθΡ 3ηΡ Ρβ 
ΓΠ 3 ίηΐ 3 ίηβΡ ίοτ Ροί Ιβ33 ΙΡβη 12 Ρουτδ. Ιί ΙΡβ ΓβδυΙΙδ 3γθ 
ίβνουΓ3Ρ»θ, ΙΡβ βςυίρΓηβηί ητΐ3γ Ρβ Κβρί ίη δβτνίοθ 33 
Ρθ3ίβΡ βςυίρΓηβηί, οί ίίδ ίηίίίθΙ όΐθδδ ίοτ α ίυτίΡβΓ ρβποα 
οί ηοί ηιοΓθ ΙΡ3η ΙΡγθθ γββΓδ. 

(Ρ) Ρτονίδίοηδ οοΓηιτιοη ίο ΓβίΓήβΓβίθΡ. ΓηβοΡ3ηίθ3ΐΙγ 
Γθίτί9θΓ3ΐβΡ 3ηΡ Ρθ3ίβΡ βςυίρΓηβηί 
(ί) Ιί ΙΡβ ΓβδυΙΙδ 3γθ υηί3νουΓ3ΡΙβ, Γβίτί9βΓ3ΐθΡ, ΓηβοΡβηί 
οβΙΙγ Γθίτ»9θΓ3ΐθΡ ογ Ρθ3ίβΡ βςυίρηηθηΐ ηΐ3γ Ρβ Κβρί ίη 
δβτνίοθ ίη ίίδ ίηίίί3ΐ οΐ3δδ οηΐγ ίί ίί ρ3δδβδ 3ί 3 ίβδίίη 9 
δίβίίοη ΙΡβ ίβδίδ ΡβδοηΡβΡ ίη ρ3Γ39Γ3ρΡ5 32 ίο 47 οί 
ΙΡίδ αρρβηΡίχ; ίί τηβγ ΙΡβη Ρβ Κβρί ίη δβΓνίοβ ίη ίίδ ίηίίίαΙ 
ο )355 ίοτ 3 ίυτίΡβτ ρβτίοΡ οί δίχ Υβ3Γδ. 

(ίί) Ιί ΙΡβ βρυίρΓΤίβηί οοηδίδίδ οί υηίίδ οί 5βπ3ίΙγ- 
ρΓΟΡυΟβΡ ΓβίΓί9βΓ3ίβΡ, ΓηβθΡ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίΓΪ9ΘΓ3ίβΡ ΟΓ 
Ρβ 3 ίβΡ βςυίριηβηΐ οί 3 ρ3Γίίουΐ3Γ ίγρβ 53ίΐδίγίη9 ΙΡβ 
ΓβςυίΓβΓπβηίδ οί 3ρρβηΡίχ 1, ρ3Γ39τορΡ 2 ίο ΙΡίδ βηηβχ 
3 ηΡ ΡβΙοη9»ΐ9 ίο οηβ οννηβτ, ΙΡβη ίη βΡΡίίίοη ίο 3η 
ίηβρβοίίοη οί ΙΡβ ίΡβΓΓΠ3ΐ 3ρρΙί3ηοβδ ίο βηδυτβ ΙΡ3ί ΙΡβίτ 
96 ΠΘΓ 3 Ι οοηρίίίοη 3ρρβ3Γ5 ίο Ρβ δ3ίίδί30ί0Γγ, ίΡθ θίίί 
οίβηογ οί ΙΡβ οοοΙίη 9 ογ Ρβ3ϋη9 3ρρΙί3ηοβδ οί ηοί Ιβδδ 
ΙΡβη 1 ρβτοβηί οί ΙΡβ ηυπηΡβΓ οί υηίίδ ποαγ Ρβ ΡβΙβΓΓηίηβο 
3 ί 3 1θδίίη9 δίβίίοη ίη οοηίοΓΓπίίγ ννίίΡ ΙΡβ ρτονίδίοηδ οί 
ρ 3 Γ 39 Γ 3 ρΡδ 32 ίο 47 οί ΙΡίδ βρρβηΡίχ. Ιί ΙΡβ ΓβδυΙΙδ οί 
ΙΡβ βχ3Πΐίη3ΐίοηδ 3ηΡ οί ΙΡβ ΡβΙβπτηίηαίίοη οί βίίίοίβηογ 
3 ΓΘ ί 3 νουΓ 3 ΡΙβ, 311 ΙΡβ βςυίρηηβηί ίη ςυβδίίοη ΓΠ3γ Ρβ 
Κβρί ίη δθτνίοβ ίη ίίδ ίηίίί3ΐ οίβδδ ίοτ 3 ίυτίΡβτ ρβτίοΡ οί 
δίχ ΥΘ3Γ5. 

ΤΓβηδίΙίοηβΙ ρτονίδίοηδ 3ρρΙί03ΡΙβ ίο ηβν/ ββιυίρΓηβηΙ 
50. Ρογ ίουτ γβ3Γδ ίΓΟτη ΙΡβ Ρ3ίβ οί ΙΡβ βηίτγ ίηίο 
ίΟΓΟβ οί ΙΡίδ ΑςΓββππβηί ίη οοηίοΓΓπίίγ ντίίΡ ΙΡβ ρτονίδίοηδ 
οί 3 ΓίίοΙθ 11, ρ3Γ39Γ3ρΡ 1 ΙΡβτβοί, ίί ΟΆίιης ίο Ι30Κ οί 
ίβδίίηρ δίθίίοηβ ΙΡβ βίίίοίβηογ οί ΙΡβ ΙΡθγγτοΙ βρρίίβηοβδ 
οί βςυίρηηβηί οβηηοί Ρβ ΡβίβΓτηίηβΡ Ργ ΙΡβ ρτοοβΡυτβδ 
ΡβδΟΓίΡβΡ ίη ρ3Γ39Γ3ρΡδ 32 ίο 47 οί ΙΡίδ 3ρρβηΡίχ, ΙΡβ 
00 ΓηρΙί 3 Π 0 θ ννίΙΡ ΙΡβ δ(3ηΡ3ΓΡδ Οί Πβνν ΓθίΓί9ΘΓ3ΐβΡ, 
ΓΠθοΡβηίοβΙΙγ ΓβίΓίςβτβίβΡ ογ Ρβ3ίβΡ βςυίρηηβηί ηη3γ Ρβ 
νβΓίίίβΡ Ργ βρρίγίης ΙΡβ ρτονίδίοηδ οί ρβΓβςτθρΡ 49 οί 
ΙΡίδ βρρβηςίχ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟϊ 


Αηηβχ 1, Αρρβηάίχ 3 

Α. ΜοάβΙ ίοΓΓΠ οί οβιΐίίίοαίθ οί οοπιρίίαηοθ οί Ιίΐθ 
βουίριηβηΐ, 35 ρτθδοτίΡβά ίη αηηβχ 1, 
αρρβηάίχ 1, ρ3Γ39ΓβρΡ 4 

ΡΟΒΜ ΟΡ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ ΡΟΗ ΙΝδυΐΑΤΕϋ, 
ΒΕΡΒΙΟΕΒΑΤΕΟ, ΜΕΟΗΑΝΙΟΑϋ-Υ ΒΕΡΒΙΟΕΒΑΤΕϋ ΟΒ 
ΗΕΑΤΕϋ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΙίδΕΩ ΡΟΒ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ 

ΟΑΒΒΙΑΟΕ ΟΡ ΡΕΒΙ3ΗΑΒΕΕ ΡΟΟΟ δΤυΡΡδ ΒΥ ΕΑΝΟ 
1/ 6/ 

ι _ γ _ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ _ 

ίΝ5υί Α ΤΗ?ΐΒΕΕΡ1ΟΕΡ.ΑΤΕΕΐΜΕ0ΗΑΝΙ€Α ί ΕΥ ΠΕΡΒΙΟΕΒΑΤΈϋΗΕΑΤΗΡί&Ί 

ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ 2/ 

ίδδυβό ρυΓκυβη! Ιο ΙΡβ ΑςΓθθΓηβηΙ οη ΙΡβ 
ΙηίβτηαίιοηαΙ Οαιτιαοβ οί ΡβπδΟαΡΙθ Ροοάδίυίίδ 
αηά οη ίΡβ δρβοΐαΙ ΕρυίρπηβηΙ Ιο Ρβ υδβά ίοΓ 
βιιοΡ ΟβΓΓίβρβ (ΑΤΡ) 

1. Ιδδυϊης βυΙΡοπίγ..·. 

2. ΕρυίρτηβηΙ 3/. 

3. Ιάβηίίίίοαίίοη ηυτηΡβΓ.αΙΙοίίβά Ργ. 

4. οννηβά οτ ορβΓαίβά Ργ. 

5. δυΡπηίΙΙβά Ργ. 

6. Ιδ αρρτονβά 35 4/. 

6.1. νν/ίΐίι οηβ οτ πίογθ ίΡβπηαΙ βρρΙίβηοβδ ννΡίοΡ (ΐδ) 

(3Γβ):. 

6.1.1. ίοάθρβηάβηΙ; 

6.1.2. ηοΐ ίηάβρβηάβηί; 5/ 

6.1.3. ΓβτηονβΡΙβ; 

6.1.4. ηοί ΓβηηονβΡΙβ. 

7. Βαδίδ οί ίδδυβ όί οβΓίίίίο3ίβ 

7.1. ΤΡίδ οβΓίίίιοβίβ ίδ ΐδδυβά οη ΙΡβ Ραδίδ οί: ) 

7.1.1. ΙβδΙδ οί βςυίρτηβηΐ; ) 

7.1.2. οοηίοΓΓηίΙγ ννίΐίι α ΓβίβΓβηοβ βςυίρσιβηί ) 

7.1.3. 3 ρβτίοάίο ίηδρβοΐίοη; ) *1/ 

7.1.4. ΙταηδίίίοηαΙ ρτονίδίοηδ. ) 

7.2. Ιί ΙΡβ οβτίίίϊοαίβ ίδ ίδδυβά οη ΙΡβ Ρ3δίδ οί 3 ΙβδΙ 
ογ Ργ ΓβίβΓβηοβ Ιο βη βςυίρπιβηΐ οί Ιίιβ 53Γηβ Ιγρβ 
ινΡίοΡ ίΐ3δ Ρββη Ιββίβά, δρβοίίγ: 

7.2.1. Ιίιβ Ιβδίίης δίβίίοη . 

7.2.2. Ιίιβ ηαίυτβ οί Ιίιβ ΙβδΙδ *2/ . 


7.2.3. ίίιβ ηυηηΡβΓίδ) οί ΙΡβ ΓβροιΚδ) . 

7.2.4. ίίιβ Κ οοβίΓιοίβηί . 

7.2.5. ίίιβ βίίβοίίνβ ΓβίπςβΓαίίης οαρβοίίγ *3/ 
3ί 3η ουίδίάβ ΙβιηρβΓ3ΐυΓβ οί 30 °0 


αηά 3η ιηδίάβ ΙβΓηρβΓαΙυΓβ οί .. 

... °0 ... 

.. νν 

οϋΙΙο 

.°0 .. 

...,νν 

όίίίο 

.°0 .. 

....νν 


8. Τίιβ οβτίίίίθ3ΐβ ίδ ναίίά υηίίΙ . 

8.1. ρτονίάβά Ιίιαί: 

8.1.1. ίίιβ ίηδυΐαίβά Ροάγ (αηά, ντΡβτβ βρρΙίοαΡΙβ, 
ίίιβ ΙΡβτΓηαΙ βρρίίαηοβ) ίδ Γηβίηίαιηβά ίη ςοοά οοηάίίίοη; 

8.1.2. ηο ηηαΐβπαΐ αΙίβΓαίίοη ίβ τηαάβ ίο ίίιβ ίίιβτ- 
ΓηαΙ αρρΙίβηοβδ; 

αηά 

8.1.3. ίί ίίιβ ΙίιβηηαΙ αρρίιαηοβ ίβ τβρίβοβά, ίί ίδ 
ΓβρΙβοβά Ργ 3η αρρίιαηοβ οί βρυαΙ οτ 9ΓβαίβΓ Γβίη9βΓ3ΐίη9 
οαραοίίγ. 

9. ϋοηβ 3ί . 10. οη . 

(Τίιβ οοηηρβίθηΐ αυίΡοτίίγ) 

Β. ΟβΓίϊίϊοβΙϊοη ρΙαίβ οί οοΓηρΙιβηοβ οί ΙΡβ θςυίρπΊβηΙ, 
3δ ρτονίάβά ίΟΓ ίη βηηβχ 1, βρρβηάίχ 1, ρ3Γ39Γβρίι 4 

1. Τίιβ οβΓίίίιοαΙιοη μίαΐβ δίιαΙΙ Ρβ βίίίχβό ρβπηαηβηίΐγ 
αηά ίη 3 οΙββΜγ νίδίΡΙβ ρΙαοβ αάίαοβηί ίο αηγ οίΡβτ 
αρρΓοναΙ ρΐ3ίβ ίδδυβό Ιογ οίίίοίαΙ ρυτροδβδ. Τίιβ ρΐαίβ, 
οοηίθΓΓηίη9 ίο ίίιβ τηοάβΙ Γβρτοάυοβά ΡβΙο\ν, δΡαΙΙ ΙαΚβ 
ίίιβ ίοπτι οί 3 Γβοί3η9υΐ3Γ. οοΓΓΟδίοη- Γβδίδίαηί αηά 
ΤίΓβ-ΓβδίδίαηΙ ρΙαίβ Γηββδυπης 31 Ιβ35ί 160 πππί Ργ 100 
πί πη. Τίιβ ίοΙΙο\νίη9 ραΓίίουίαΓδ δίιαΙΙ Ρβ ίηάίοαίβά Ιβ9'ΡΙγ 
αηά ίηάβΙίΡΙγ οη ίίιβ ρΙαίβ ίη αί Ιβαβί ίίιβ Εη9ΐίδίι ογ 
ΡΓβηοίι ογ Βυδδίβη ΐ3Π9υ39β: 

(3) ίίιβ Εαίίη ΙβίίβΓδ ΆΤΡ* ίοΙΙοννβά Ργ ίίιβ ννοτάδ 
•ΑΡΡΒΟνΕϋ ΡΟΒ ΤΠΑΝ5ΡΟΒΤ ΟΡ ΡΕΒΙ5ΗΑΒΕΕ 
ΡΟΟΟδΤυΡΡδ', 

(Ρ) ΆΡΡΒΟνΑί ΝΙΙΜΒΕΡ" ίοΙΙοννβά Ργ ΙΡβ άίδίίη9υίδίιίη9 
δίςη (ίη ίηίβτηαίίοηβΙ τοαά ίΓαίίίο) οί ΙΡβ δίαίβ ίη \νΡίοΡ 
ΙΡβ 3ρρίοναΙ νναβ 9 Γ ^ηίβά αηά Ιίιβ ηυπαΡβΓ (Γΐ9υΓβ5, 
ΙβίίβΓδ, βίο.) οί ίίιβ αρρτοναΙ ΓβίβΓβηοβ, 

(ο) ΈΟΙΙΙΡΜΕΝΤ ΝυΜΒΕΒ' ίοΙΙοννβά Ργ ίίιβ ίηάίνίάυαΙ 
ηυπηΡβΓ αδδφηβά ίο ίάβηίϊίγ Ιίιβ ραΓίίουΙαΓ ίίβηη οί 
βςυίρηπβηΐ (ννίιίοίι ηηαγ Ρβ ΙΡβ ΓηαηυίαοίυτβΓ'δ ηυτηΡβΓ), 
(ά) 'ΑΤΡ ΜΑΒΚ' ίοΙΙο^νβά Ργ. ίΡβ άίδίίη9υίδΡιη9 ιπ 3 γΚ 
ρΓβδΟΓίΡβά ίη αηηβχ 1, αρρβηάίχ 4, οθΓΓβ5ροηάίη9 ίο 
ΙΡβ οΐ3δδ 3ηά ΙΡβ οαίβ9θΓγ οί ΙΡβ βςυίρΓηβηί, 

(β) ’Ν/ΑΕΙΟ ΙΙΝΤΙΕ' ίοΙΙονιτβά Ργ ΙΡβ άαίβ (ηηοηΙΡ αηά 
γβ3Γ) ννίιβη ΙΡβ αρρΓοναΙ οί ίΡβ υηίί οί βςυίρΓηβηί βχρίΓββ. 
Ιί ίίιβ αρρΓοναΙ ίδ Γβηβ\ΛΓβά ίοΙΙοννίη9 3 ίβδί ογ ίηδρβοίίοη, 
ΙΡβ βυΡδβςυβηί άαίβ οί βχρίΓγ ηηαγ Ρβ αάάβά οη ίίιβ 
δαπιβ Ιίηβ. 

2. ΤΡβ ΙβίίβΓδ ΆΤΡ' αηό ΙΡβ ΙβίίβΓδ οί ΙΡβ άί5ίίη9ϋίδΡίη9 
ηηβΓΚ δΡουΙά Ρβ 3ρρΓθχίΓηβίβΙγ 20 Γηηι Ρ19Ρ. ΟίΡβΓ ΙβίίβΓδ 
αηά Γΐ9υΓβδ δΡουΙά ηοί Ρβ Ιβδβ ΙΡαη 5 ηηιη Ρ19Ρ. 


1/ 0ίδ1ίη9υίδΡίη9 βί9η οί ΙΡβ οουηίΓγ, 35 υββά ίη ίηίβΓηαίίοηαΙ Γ03ά ίΓαίίίο. 

2/ ΤΡβ ΡΙ3ΠΚ οβΓίίίίοβίβ δΡβΙΙ Ρβ ρηηίβά ίη ΙΡβ Ι3η9υα9© οί ίΡβ ίδδυίη9 οουηίΓγ αηΡ ιη Εη9ΐίδΡ, ΡΓβηοΡ ογ Βυδβίαη: 
ΙΡβ νβΓίουβ ϊίβΓηδ δίιαΙΙ Ρβ ηυηηΡθΓβά αδ ίη Ιίιβ αΡονβ ΓηοάβΙ. 

3/ δίαίβ Ιγρβ (νι/39θη, Ιογγυ, ίΓαίΙβΓ, 5βΓηί-ΐΓ3ίΙβΓ, οοηίβίηβτ, βίο.); ίη ΙΡβ οαββ οί ΙαηΚ βρυίρηηβηί ίοΓ ίΡβ οαΓΓίααβ 
οί Ιίςυίά ίοοάδίυίίδ, αάά ΙΡβ ννοΓά ΊαηΚ·. 

4/ ΕηίβΓ ΡβΓβ οηβ ογ ιτιογθ οί ΙΡβ άβδοτίρίίοηδ Ιίδίβά ίη αρρβηάίχ 4 οί ΙΡίδ αηηβχ, ΙοςβίΡβΓ ννίίΡ ΙΡβ οοΓΓβδροηάίης 
άί5ΐίη9υίδΡίη9 γοογΚ ογ ηιαΓΚδ. 

5/ δίηΚβ ουί ννΡαί άοβδ ηοί αρρίγ. 

6 / ΤΡβ ηυηηΡβΓ (Γΐ9υΓβδ. ΙβίίβΓδ, βίο.) ίηάίοαίίη9 ΙΡβ αυίΡοπίγ ίδδυίη9 ΙΡβ οβΓίιίιοαίβ αηά ΙΡβ αρρΓοναΙ ΓβίβΓβηοβ. 
•1/ δίΓίΚβ ουί ννΡαί άοβδ ηοί αρρίγ. 

•2/ Ρογ βχαηιρίβ: ίηδυΙαίίη9 οβραοίίγ οί βίίίοίβηογ οί (ΡβΓΓηαΙ αρρΙίαηοβδ. 

•3/ ί^Ρβτβ ΓηβαδυΓβά ίη οοηίοΓΓηίΙγ λλγιΙΡ ΙΡβ ρτονίδίοηδ οί αρρβηάίχ 2, ραΓαςΓβρΡ 42, ίο ΙΡίδ αηηβχ. 

























ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ ΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤ Ο) 


Αηηβχ 1, Αρρβηάίχ 4 
ΘΙδΤΙΝβυίδΗΙΝΟ ΜΑΒΚδ ΤΟ ΒΕ ΑΕΡΙΧΕΟ 
ΤΟ δΡΕΟΙΑΙ. ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

Τίιβ όιδίιηςυΐδίιιης πτβΓΚδ ρτθδοτίΡθά ίη αρρβηάίχ 1, 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 5 Ιο Ιίΐίδ 3ΠΠ6Χ δίίβΙΙ οοηδίδί Οί 03ρίΐ3ΐ Ι3ΐίη 
ΙβΗβΓδ ίη 93 γΚ ΡΙυβ οη 3 ινίιίίβ 9 Γ <>υη(1; Ιίιβ ΡβίςΙιΙ οί 
Ιίιβ ΙβίΙβΓδ δίιαΙΙ Ρβ 31 Ιβ3δί 100 Γηηη. ΤΡβ ΠΊ3ΓΚ5 δίιβΙΙ 
Ρβ 3δ ίοΙΙοννβ: 


ΟίδΙίηβυίδίΐίΐς 


ΕςυίρητιβηΙ ΠΊ3ΓΚ 

ΝοΓπιβΙΙγ ίηευίβίθά βςυίρπίθηΐ ΙΝ 

ΗβανίΙγ ίηδυΐαΐβό βςυίρπτίθηΐ ΙΒ 

Οΐ3δδ Α ΓθίπςβΓαΙθΟ θςυίρηιβηΐ ννίΐίι ηοΓΓΠβΙ 
ίπδυΐοίίοη ΒΝΑ 

ΟΙοδδ Α Γθίτί9θΓ3ΐβ<1 βςυίρΓηβηί ινίΐίι όβανγ 
ίηδυΐ3ίίοη ΒΒΑ 

01333 Β Γβίπ9θΓ3ίθΰ βςυιρηίΘηΙ ννιίό ίιβ3νγ 
ίηδυΐαΐίοη '' ΒΗΒ 

01335 0 Γβίπ96Γ3ΐ6ύ βηυιρΓπβηί ννϋίι (Ί63νγ 
ίπευίαΐίοη ΒΒΟ 

01353 Ω Γβίπ9βΓ3ίβό βςυίρητβηί ννίΙΗ πογγπ 3Ι 
ίηδυΐβίίοη ΒΝΩ 

01355 0 Γβίπ96Γ3ΐβ9 βςυίρπιβηΐ ννίίΡ ίιββνγ 
ίηβυΐβίίοη ΒΒΩ 

01333 Α ιτιβοΡβηίοαΙΙγ Γ6ίΓί9βΓ3ΐβό βςυίρηηθηΐ 
νι/ίΐίι ηοΓΓηβΙ ίηδυΐαίίοη ΡΝΑ 

0ΐ3δδ Α πιβοΡβηίοβΙΙγ Γβίπ9βΓ3ίβά βςυίρΓηβηΙ 
ν/ίίίι ίιβανγ ιηευίβίιοη ΡΒΑ 

01335 Β ΓπβοίιαηίοβΙΙγ ΓβίΓί9βΓ3ΐβά βςυίρπιβηΐ 
ν/ίΙΡ ηοππαΙ ίηδυΐαίίοη ΕΝΒ * 

01335 Β πΐθθΐΊ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίΓΐ9βΓ3ίβ9 βςυίρπιβηΐ 
ννίΐίι Ρβ3νγ ίηβυΙβίίοη ΕΒΒ 

01355 Ο ηηβοίιαηίοβΙΙγ ΓβίΓφβΓαίβά βρυίρηηβηΐ 
ννίΙΡ ηοΓΓΠ3ΐ ίηβυΐαΐίοη ΡΝΟ * 

01385 Ο Γπβοίΐ3ηίθ3ΐΙγ Γβίπ9βΓ3ΐβά βςυίρπιβηΐ 
ννίΙΡ ίιβανγ ίηδυΐ3ΐίοη ΡΒΟ 

01388 ϋ ΓπβσόαηίσβΙΙγ ΓθίπηβΓαίβά βςυίρητιβηΐ 
ννίίίι ηοπτιβΙ ίηβυΐαίίοη ΕΝΩ 

01358 Ο ηηβοίΊ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίΓί9βΓ3ΐβ9 βςυίρΓπβηί 
ννίίίι ίιβ3νγ ίηδυΐ3ίίοη ΕΒΩ 

01355 Ε Γηβοίΐ3ηίθ3ΐΙγ Γβίπ96Γ3ΐβ<3 βςυίρηιβηΐ 
ννίίίι ηοππαΙ ίηδυΐβίίοη ΡΝΕ * 

01338 Ε ητβοίιαηίοαΙΙγ ΓβίτφβΓβίβά βςυίρηηβηΐ 
ννίίίι ίιβανγ ίηβυΐΒΐίοη ΡΒΕ 

01388 Ρ πιβοίιβηίοαΙΙγ Γβίπ9βΓ3ίβά βςυιρΓηβηΙ 
ννίίίι ηοπτΐ3ΐ ίηδυΐαίιοη ΡΝΡ * 

01335 Ρ πιβοίΐ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίπηβΓαίβά βςυίριηβηΐ 
ννίΙΡ ίιβανγ ιηευίαίιοη ΡΒΡ 


ΒβρΙαοβ αηηβχ 3 Ργ ΙΙιβ ίοΙΙο\Λάη 9 : 


'Αηηβχ 3 

ΤΕΜΡΕΡΑΤυΒΕ ΟΟΝΩΙΤΙΟΝδ ΡΟΒ ΤΗΕ ΟΑΒΒΙΑΟΕ ΟΡ 
ΟΕΒΤΑΙΝ ΡΟΟΟδΤυΡΡδ ννΗΙΟΗ ΑΒΕ ΝΕίΤΗΕΒ 
ουιοκ (ΩΕΕΡ)-ΡΒΟΖΕΝ ΝΟΒ ΡΒΟΖΕΝ 


ΟυΓΙΠ9 03ΓΓί39β, ΙΡθ ΙβΓηρβΓ3ίυΓβ8 Οί ϋΐβ ίοοόδίυίίδ 
ίη ςυβδίιοη βίιαΙΙ ηοί Ρβ Ιίιβη ίίιοδβ ίηβϋοαίθά 

ΡβΙονν: 

Ββύ οίί3ΐ 
ΒυίίθΓ 
03ΓΠΘ 

ΜίΙΚ (Γανν ογ ραδίθυπζθά) ίη ΙαηΚδ, ίοτ 
ΐίτίΓηθΟίαΙθ οοηδυπτρίίοη 
ΙηάυδίΓίαΙ ΠΊϋΚ 

Ωβίτγ ρτοάυοίδ (γοοίιυιΐ, ΚθΓιγ, οτβαπι, αηά 

ίΓβδίΐ οίιββδβ) 

Ρίδίι, ΓηοΙΙυβοδ αηά οτυδίαοββηδ 1/ 


+ 3 °03/ 
+ 6 °0 
+ 4 °0 

+ 4 °03/ 
+ 6 °03/ 


Μβαί ρΓΟάυοίδ 2/ 

Μβ3ί (οΙίϊβΓ ί(ΐ3Π Γβό 0ίί3ΐ) 
ΡουΙΙτγ 3η9 Γ3ΡΡίΙδ 


+ 4 03/ 
ΓηαδΙ 3ΐ\Μ3γ8 
Ρβ οηπίβό 
ίη ηηβΗίη9 ίοβ 
+ 6 °0 
+ 7 °0 * 
+ 4 °0 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙ’ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

(ΑΤΡ) 

Έγινε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ, 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τις συνθήκες διατηρήοεως 
της ποιότητας των ευπαθών τροφίμων κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς τους, ειδικά στο διεθνές εμπόριο, 
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η βελτίωση αυτών των συνθηκών εν¬ 
δέχεται να προωθήσει την επέκταση του εμπορίου σε ευπαθή 
τρόφιμα, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 


Κεφάλαιο I 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Αρθρο 1 


0355 Α ίιβαίβά βςυίρπτιβηί ννίίίι ηοητιαΙ ιηευΙβϋΟΓΟΝΑ 
01358 Α ΐΊβ3ίβά βςυϊρηηβηΐ ννίΚι Πβανγ ίηδυΙβίίοηΟΒΑ 
0385 Β ίΐ63ΐβά βςυίρπιβηί ννίΐίι ίιββνγ ίηδυΙαίίοηΟΒΒ 
Ιί ίίιβ οςυιρητιβηΐ ίδ ίίΐίβά ννϊίίι ΓβπποναόΙβ ογ ηοη-ίη- 
άβρβηάβηί ΙίιβΓπιοΙ ορρΙίβηοβδ, Ιόβ άίδ1ίη9υί5ΐιίη9 πγ»3γΚ 
ογ ππ3ΓΚδ δίιβΙΙ Ρβ δυρρίβπιβηίβά Ργ ΙΡβ ΙθΜθγ X, 

ΤΡβ άβίβ (πιοηΙΡ, γβ3Γ) βηίβΓβά υηάβΓ δβοϋοη Α, ίίβπι 
8 ίη βρρβηάίχ 3 οί ΙΡίδ αηηβχ 35 ίΡβ ό3ίβ οί βχρίΓγ οί 
ΙΡβ οβΓίίίίοοΙθ ίδδυβά ίη Γβδρβοί οί ΙΡβ βςυίρπιβηΐ 5ίΐ3ΐΙ 
Ρβ ςυοίβά υηόθΓ »Ρβ 9ί5ΐίη9υίδίιίη9 ηηβΓΚ ογ γπ3γΚ 5 
βίΟΓβδβίά. 

ΜοάβΙ: 


ΒΝΑ 5 - ητιοηΙΡ (Μβγ) οί βχρίτγ οί Ιίιβ 
5 - 1974 1974 - γββΓ ΟΘΓίίίιοβίβ 


* δββ ΐΓβηδίΙίοηβΙ ρτονίδίοηδ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 5 οί Μι 15 
βηηβχ. 


Για τη διεθνή μεταφορά ευπαθών τροφίμων, ως εξοπλι¬ 
σμός δεν θα αναφέρεται ο "μονωμένος", "ψυκτικός", "μη¬ 
χανικά ψυχόμενος" ή "θερμαινόμενος" εξοπλισμός, εκτός 
αν ανταποκρίνεται στους ορισμούς και τα πρότυπα που 
αναφέρονται στο παράρτημα I της παρούσας Συμφωνίας. 

Αρθρο 2 

Οι Συμβαλλόμενοι θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκει- 
μένου να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται 


1/ ΟΙΡβΓ ΙΡ3Π δπιοΚθά,- δβΙΙβά, άτίβά ογ Ιίνβ ίίδΡ, Ιίνβ 
πτοΙΙυβοδ 3ηά Ιίνβ οΓυβίβοββηδ. 

2/ Εχοβρί ίΟΓ ρτοάυσίδ δίβΡίΙίζβά Ργ 53ΐ1ίη9, 8πιοΚίη9, 
άτγίη9 ογ 5ΐβΓίΙίζ3ΐίοη. 

3/ Ιη ρπηοίρΐβ, ϋιβ άυΓαΙίοη οί 03ΓΠ39Θ δίιουΐά ηοί 
βχοθθά 48 ΡουΓδ". 
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δοκιμαστικά από τη συμμόρφωση στα παραπάνω πρότυπα 
σύμφωνα με τκ; διατάξεις του παραρτήματος I, προσαρτή¬ 
ματα 1, 2, 3 και 4 της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε Συμ¬ 
βαλλόμενο Μέρος θα αναγνωρίζει την ισχύ τηστοποσγπκών 
συμμόρφωσης που εκδίδονται σύμφωνα με το παράρτημα 

I. προσάρτημα I. παράγραφος 4 της παρούσας Συμφωνίας 
από την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αναγνωρίζει την 
εγκυρότητα πιστοποιητικών συμμόρφωσης, που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις .απαιτήσεις του παραρτήματος I, προσαρ¬ 
τήματα 1 και 2 της παρούσας Συμφωνίας από αρμόδια αρχή 
Κράτους που δεν είναι Συμβαλλόμενοι Μέρος. 

Κεφάλαιο II 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αρθρο 3 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας 
θα έχουν εφαρμογή σε όλες τις μεταφορές, είτε για μίσθωμα 
είτε για αμοιβή ή για ίδιο λογαριασμό, που ενεργούνται 
αποκλειστικά -με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα¬ 
γράφου 2 του παρόντος άρθρου σιδηροδρομικώς, οδικώς 
ή με συνδυασμό των δύο 

- υπερκαταψυγμένων και καταψυγμένων τροφίμων και 

- τροφίμων αναφερομένων στο παράρτημα 3 της παρού¬ 
σας σύμβασης, ακόμη και αν δεν είναι υπερκαταψυγμένα ή 
καταψυγμένα,- αν στο σημείο στο οποίο φορτώνονται τα 
εμπορεύματα και ο εξοπλισμός που τα περιέχει πάνω σε 
σιδηροδρομικό ή οδικό όχημα και το σημείο στο οποίο τα 
εμπορεύματα ή ο εξοπλισμός που τα περιέχει ξεφορτώνο¬ 
νται, βρίσκονται σε δύο διαφορετικά Κράτη και το σημείο 
στο οποίο τα εμπορεύματα ξεφορτώνονται, βρίσκεται στο 
έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους. 

Στην περίπτωση μεταφοράς που συνεπάγεται έναν ή 
περισσότερους θαλάσσιους διάπλους άλλους από τους διά¬ 
πλους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, κάθε χερσαία διαδρομή θα εξετάζεται χωριστά. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου I του παρόντος άρθρου 
θα έχουν επίσης εφαρμογή σε θαλάσσιους διάπλους μικρό¬ 
τερους των 150 χιλιομέτρων με τον όρο ότι τα εμπορεύματα 
φορτώνονται σε εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο για τη χερσαία 
διαδρομή ή διαδρομές χωρίς μεταφόρτωση των εμπορευ¬ 
μάτων και ότι αυτοί οι διάπλοι προηγούνται ή ακολουθούν 
μία ή περισσότερες οδικές διαδρομές, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο I του παρόντος άρθρου, ή λαμβάνουν 
χώρα μεταξύ δύο τέτοιων οδικών διαδρομών. 

3. Ανεξάρτητα από πς διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν χρειά¬ 
ζεται να εφαρμόζουν πς διατάξεις του άρθρου 4 της 
παρούσας Συμφωνίας για τη μεταφορά τροφίμων, που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Αρθρο 4 

1. Για τη μεταφορά των ευπαθών τροφίμων που καθορί¬ 
ζονται στα παραρτήματα 2 και 3 της παρούσας Συμφωνίας, 
θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο άρθρο 
1 της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν οι θερμοκρασίες που 
αναμένονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, καθιστούν 
αυτήν την προϋπόθεση φανερά μη αναγκαία για τους σκο¬ 
πούς διατηρήσεως της θερμοκρασίας που καθορίζεται στα 
παραρτήματα 2 και 3 της παρούσας Συμφωνίας. Ο εξοπλι¬ 
σμός θα επιλέγεται και θα χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε 


να τηρούνται οι συνθήκες θερμοκρασίας που προβλέπονται 
σ' αυτά τα παραρτήματα καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. 
Ακόμη, θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ειδικότερα 
σχετικά με τη θερμοκρασία των τροφίμων κατά το χρόνο 
της φορτώσεως και όσον αφορά την ψύξη με πάγο και την 
εκ νέου ψύξη στη διάρκεια του ταξιδιού ή άλλες αναγκαίες 
εργασίες. 

Παρ όλα αυτά, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
θα έχουν εφαρμογή μόνο, εφ' όσον δεν είναι ασυμβίβαστες 
με πς διεθνείς δεσμεύσεις στο θέμα των διεθνών μεταφορών 
που προκύπτουν για τα Συμβαλλόμενα Μέρη βάσει ισχυου- 
σών συμβάσεων κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας 
Συμφωνίας ή βάσει συμβάσεων που πς υποκαθιστούν. 

2. Αν στη διάρκεια της μεταφοράς σύμφωνα με την 
παρούσα Συμφωνία δεν τηρηθούν οι διατάξεις της παρα¬ 
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

(α) τα τρόφιμα δεν θα μπορούν να διατεθούν στο έδαφος 
Συμβαλλόμενου Μέρους μετά την ολοκλήρωση της μετα¬ 
φοράς, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές αυτού του Συμβαλλό¬ 
μενου Μέρους κρίνουν ότι συμβιβάζεται προς πς επιταγές 
της δημόσιας υγείας να εξουσιοδοτήσουν μια τέτοια διάθεση 
και εκτός αν πληρωθούν οι όροι εκείνοι τους οποίους 
δυνατόν να επισυνάψουν οι αρχές στην εξουσιοδότηση 
κατά την χορήγησή της και 

(β) κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, λόγω των απαι¬ 
τήσεων της δημόσιας υγείας ή ζωοπροφύλαξης και εφ' όσον 
τούτο δεν αντίκειται σπς άλλες διεθνείς δεσμεύσεις που 
αναφέρονται στην τελευταία φράση της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, να απαγορεύει την είσοδο τροφίμων στο 
έδαφός του ή να καταστήσει αυτήν την είσοδο υποκείμενη 
σε όποιους όρους μπορεί να καθορίσει. 

3. Συμμόρφωση με πς διατάξεις της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου θα απαιτηθεί από τους μεταφορείς για 
μίσθωμα ή αμοιβή μόνο εφ' όσον έχουν αναλάβει να πα¬ 
ράσχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση τέ¬ 
τοιας συμμόρφωσης και αν αυτή η συμμόρφωση εξαρτάται 
από την εκτέλεση εκείνων των υπηρεσιών. Αν άλλα πρό¬ 
σωπα, είτε άτομα είτε νομικά πρόσωπα, έχουν αναλάβει να 
παράσχουν υπηρεσίες που απασκοπούν στην εξασφάλιση 
συμμορφώσεως προς πς διατάξεις της παρούσας Συμφω¬ 
νίας, θα απαιτηθεί να διασφαλίσουν αυτήν τη συμμόρφωση, 
εφ' όσον εξαρτάται από την εκτέλεση των υπηρεσιών που 
έχουν αναλάβει να παράσχουν. 

4. Στη διάρκεια της μεταφοράς η οποία υπόκειται σπς 
διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και για την οποία το 
σημείο φορτώσεως βρίσκεται στο έδαφος Συμβαλλόμενου 
Μέρους, την ευθύνη για συμμόρφωση προς πς απαιτήσεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα την έχει, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, 

- στην περίπτωση μεταφοράς με μίσθωμα ή αμοιβή, το 
πρόσωπο, άτομο ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ο 
αποστολέας της σύμφωνα με το έγγραφο της μεταφοράς, 
ή, σε απουσία εγγράφου μεταφοράς, το πρόσωπο, είτε 
άτομο είτε νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει συνάψει το 
συμβόλαιο μεταφοράς με το μεταφορέα, 

- σε άλλες περιπτώσεις το πρόσωπο, είτε πρόκειται για 
άτομο είτε για νομικό πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τη με¬ 
ταφορά. 

Κεφάλαιο III 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο 5 

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχουν 
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εφαρμογή σε μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια δια ξηρός 
χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων εφ' όσον αυτή η 
μεταφορά προηγείται ή ακολουθεί θαλάσσιο διάπλουν, εκτός 
από τον θαλάσσιο διάπλουν που αναφέρεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας. 

Αρθρο 6 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει όλα τα κα¬ 
τάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων 
της παρούσας Συμφωνίας. Οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες 
των Συμβαλλόμενων Μερών θα τηρούν η μια την άλλη 
ενήμερη για τα γενικά μέτρα που λαμβάνονται γι' αυτόν το 
σκοπό. 

2. Αν Συμβαλλόμενο Μέρος ανακαλύψει παράβαση που 
έγινε από πρόσωπο που διαμένει στην επικράτεια άλλου 
Συμβαλλόμενου Μέρους, ή επιβάλει ποινή σ' αυτό το πρό¬ 
σωπο, η διοίκηση του πρώτου Συμβαλλόμενου θα ενημερώνει 
τις διοικητικές υπηρεσίες του άλλου Συμβαλλόμενου για 
την ανακαλυφθείσα παράβαση και για την επιβληθείσα ποινή. 

Αρθρο 7 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να συ¬ 
νάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες προς το σκοπό 
όπως οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε ειδικό εξοπλισμό 
και οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή για τη θερμοκρασία 
στην οποία χρειάζεται να διατηρούνται ορισμένα τρόφιμα 
στη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί, ειδικότερα λόγω ειδικών 
κλιματολογικών συνθηκών, να είναι πιο αυστηρές από εκείνες 
που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Αυτές οι δια¬ 
τάξεις θα έχουν εφαρμογή μόνο σε διεθνείς μεταφορές 
μεταξύ Συμβαλλόμενων Μερών που έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμβάσεις όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 
Αυτές οι συμφωνίες θα διαβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα τις κοινοποιεί στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας, τα οποία 
δεν έχουν υπογράψει τις παραπάνω συμφωνίες. 

Άρθρο 8 

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας 
δεν θα επηρεάζει είτε την ύπαρξη είτε την εγκυρότητα 
συμβολαίων που έχουν συναφθεί για την εκτέλεση της 
μεταφοράς. 

Κεφάλαιο IV 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 9 

1. Κράτη μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
και Κράτη που έγιναν δεκτά στην Επιτροπή σε συμβουλευτική 
ιδιότητα με την παράγραφο 8 των όρων της Επιτροπής 
μπορούν να γίνουν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας 
Συμφωνίας: 

(α) υπογράφοντας αυτήν 

(β) επικυρώνοντας αυτήν, αφού την υπογράψουν με την 
επιφύλαξη της επικυρώσεως 

ή 

(γ) προσχωρώντας σ' αυτήν. 

2. Κράτη τα οποία μπορεί να μετέχουν σε ορισμένες 
δραστηριότητες της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
σύμφωνα με την παράγραφο II των όρων αναφοράς της 
Επιτροπής μπορούν να γίνουν Συμβαλλόμενα Μέρη της 


παρούσας Συμφωνίας προσχωρώντας σ' αυτή μετά τη θέση 
της σε ισχύ. 

3. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή 
μέχρι την 31η Μάίου 1971» περιλαμβανομένη. Μετά, θα 
είναι ανοικτή για προσχώρηση. 

4. Η επικύρωση ή η προσχώρηση θα γίνεται με κατάθεση 
οργάνου στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Αρθρο 10 

1. Οποιοδήποτε Κράτος μπορεί κατά το χρόνο της υ¬ 
πογραφής της παρούσας Συμφωνίας χωρίς επιφύλαξη ως 
προς την επικύρωση ή την κατάθεση του οργάνου του 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ή οποτεδήποτε στη συνέχεια 
να δηλώσει με γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών ότι η Συμφωνία δεν έχει εφαρμογή 
σε μεταφορές που ενεργούνται σε οποιαδήποτε ή σε 
συγκεκριμένα από τα εδάφη, που βρίσκονται έξω από την 
Ευρώπη. Αν η γνωστοποίηση που προαναφέρεται γίνει μετά 
τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας σε σχέση με το Κράτος 
που γνωστοποιεί, θα παύει, ενενήντα ημέρες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία ο Γ ενικός Γ ραμματέας θα έχει 
παραλάβει τη γνωστοποίηση, να έχει εφαρμογή σε μεταφορά 
στο έδαφος ή τα εδάφη, που αναφέρονται σ' αυτή τη 
γνωστοποίηση. 

2. Οποιοδήποτε Κράτος το οποίο έχει κάνει δήλωση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί 
οποτεδήποτε στη συνέχεια να δηλώσει με γνωστοποίηση 
απευθυνόμενη στο Γ ενικό Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
όπ η Συμφωνία θα έχει εφαρμογή σε μεταφορές που 
εκ τελούνται σε έδαφος αναφερόμενο στη γνωστοποίηση 
τη συνταγμένη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, και θα καταστεί εφαρμοστέα σε μεταφορές σ' εκείνη 
την επικράτεια εκατόν ογδόντα ημέρες μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας έλαβε εκείνη τη 
γνωστοποίηση. 

Άρθρο 11 

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί, σε ισχύ ένα χρόνο 
από την υπογραφή της από τα πέντε Κράτη, που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1, χωρίς επιφύλαξη για 
την επικύρωση ή την κατάθεση των οργάνων επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως. 

2. Αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος το οποίο επικυρώνει 
ή προσχωρεί στην παρούσα Συμφωνία μετά την υπογραφή 
της από πέντε κράτη, χωρίς επιφύλαξη ως προς την 
επικύρωσή της ή την κατάθεση των οργάνων επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως, η παρούσα Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ 
ένα χρόνο μετά την κατάθεση από το προαναφερόμενο 
Κράτος του οργάνου του επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

Άρθρο 12 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγ¬ 
γείλει την παρούσα Συμφωνία παρέχοντας γνωστοποίηση 
της καταγγελίας στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών. 

2. Η καταγγελία θα αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε μήνες 
μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
λάβει την ειδοποίηση καταγγελίας. 


* Σψφωνα με την απόφαση που πάρθηκε από την Επιτροπή 
Εσωτερικών Μεταφορών στη τριακοστή σύνοδο αυτής. 
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Αρθρο 13 

Η παρούσα Συμφωνία θα παύει να έχει εφαρμογή, αν ο 
αριθμός των Συμβαλλόμενων Μερών είναι μικρότερος των 
πέντε στη διάρκεια οποιοσδήποτε περιόδου δώδεκα συνεχών 
μηνών μετά τη θέση της σε ισχύ. 

Αρθρο 14 

1. Οποιοδήποτε Κράτος μπορεί κατά το χρόνο της υ¬ 
πογραφής της παρούσας Συμφωνίας χωρίς επιφύλαξη ως 
προς την επικύρωση ή την κατάθεση του οργάνου του 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ή οποτεδήποτε μετέπειτα 
να δηλώσει με γνωστοποίηση απευθυνόμενη προς το Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η παρούσα Συμφωνία 
θα έχει εφαρμογή σε όλες ή οποιαδήποτε από τις επικρά¬ 
τειες, για τις Διεθνείς σχέσεις των οποίων το Κράτος 
εκείνο είναι υπεύθυνο. Η παρούσα Συμφωνία θα έχει εφαρ¬ 
μογή για την επικράτεια ή τις επικράτειες που αναφέρονται 
στη γνωστοποίηση από την ενενηκοστή ημέρα μετά τη 
λήψη της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα ή, αν 
εκείνη την ημέρα η Συμφωνία δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, 
από τη θέση της σε ισχύ. 

2. Οποιοδήποτε Κράτος το οποίο έχει κάνει δήλωση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που 
καθιστά την παρούσα Συμφωνία εφαρμοστέα σε μια επι¬ 
κράτεια, για τις διεθνείς σχέσεις της οποίας είναι υπεύθυνο, 
μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία χωριστά σε σχέση με 
εκείνη την επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 12, της 
παρούσας. 

. * 

' ** ** 

Αρθρο 15 

1. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων 
Συμβαλλόμενων Μερών, που αφορά την ερμηνεία ή εφαρ¬ 
μογή της παρούσας Συμφωνίας, θα διευθετείται κατά το 
δυνατό με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. 

2. Οποιοδήποτε διαφορά η οποία δεν διευθετείται με 
διαπραγματεύσεις, θα υποβάλλεται σε διαιτησία, αν το ζη¬ 
τήσει οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, που έχει 
σχέση με τη διαφορά, και θα υποβάλλεται ανάλογα σε ένα 
ή περισσότερους διαιτητές, που θα επιλέγονται με συμφωνία 
μεταξύ εκείνων των Μερών. Αν μέσα σε τρεις μήνες από 
την ημερομηνία της αιτήσεως για διαιτησία, τα Μέρη που 
ενέχονται στη διαφορά δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν 
σχετικά με την επιλογή διαιτητού ή διαιτητών, οποιοδήποτε 
από αυτά τα Μέρη μπορεί να ζητήσει από το Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να ορίσει ένα διαιτητή, 
στον οποίο θα παραπεμφθεί η διαφορά για έκδοση απο- 
φάσεως. 

3. Η απόφαση του διαιτητή ή των διαιτητών που διορί¬ 
στηκαν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα είναι 
δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη που ενέχονται στη 
διαφορά. 

Αρθρο 16 

1. Οποιοδήποτε Κράτος, μπορεί κατά το χρόνο υπογρα¬ 
φής, επικυρώσεως, ή προσχωρήσεως της παρούσας Συμ¬ 
φωνίας, να δηλώσει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευ¬ 
όμενο από το άρθρο 15. παράγραφοι 2 και 3 της παρούσας 
Συμφωνίας. Τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα δεσμεύο¬ 
νται από αυτές τις παραγράφους σε σχέση προς οποιο- 
δήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο παρέμβαλε τέτοια 
επιφύλαξη. 

2. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο προέβη 


σε επιφύλαξη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, μπορεί οποτεδήποτε να άρει την επιφύλαξη με 
γνωστοποίηση προς το Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών... 

3. Με εξαίρεση την επιφύλαξη, που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καμκι επιφύλαξη δεν 
θα επιτρέπεται αναφορικά με την παρούσα Συμφωνία. 

Αρθρο 17 

1. Μετά την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας επί τρία 
χρόνια, οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, με γνω¬ 
στοποίηση προς το Γ ενικό Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
να ζητήσει τη σύγκληση διασκέψεως προς το σκοπό ανα- 
θεωρήσεως της παρούσας Συμφωνίας. Ο Γενικός Γραμμα¬ 
τέας θα ειδοποιεί όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη σχετικά με 
το αίτημα και θα συγκαλείται αναθεωρητική συνέλευση από 
το Γενικό Γραμματέα αν, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσ¬ 
σάρων μηνών από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως από 
το Γενικό Γραμματέα, όχι λιγότερο του ενός τρίτου των 
Συμβαλλόμενων Μερών δεν γνωστοποιήσει τη συναίνεσή 
του στο αίτημα. 

2. Αν συγκληθεί συνέλευση σε εφαρμογή της παραγράφου 

1 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας θα ειδο¬ 
ποιήσει σχετικά όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα τα 
καλέσει να υποβάλλουν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
μηνών, τις προτάσεις τις οποίες επιθυμούν να εξετάσει η 
συνέλευση. Ο Γενικός Γραμματέας θα κυκλοφορήσει την 
προσωρινή ημερήσια διάταξη για τη διάσκεψη, μαζί με το 
κείμενο αυτών των προτάσεων, προς όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη όχι λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία, 
κατά την οποία πρόκειται να γίνει η διάσκεψη. 

3. Ο Γ ενικός Γ ραμματέας θα προσκαλεί σε οποιαδήποτε 
διάσκεψη συγκαλούμενη βάσει του παρόντος άρθρου όλες 
τις χώρες, που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1 
της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και τις χώρες, που έχουν 
καταστεί Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το προαναφε- 
ρόμενο άρθρο 9, παράγραφος 2. 

Άρθρο 18 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει 
μία ή περισσότερες τροποποιήσεις της παρούσας Συμφω¬ 
νίας. Το κείμενο οποιοσδήποτε προτεινόμενης τροποποιή- 
σεως θα διαβιβάζεται στο Γ ενικό Γ ραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, ο οποίος θα το κοινοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη και θα το θέτει υπόψη όλων των άλλων Κρατών, που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1 της παρούσας 
Συμφωνίας. 

2. Μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, μετά την ημε¬ 
ρομηνία κατά την οποία η προτεινόμενη τροποποίηση δια¬ 
βιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα, οποιοδήποτε Συμβαλ¬ 
λόμενο Μέρος μπορεί να πληροφορήσει το Γενικό Γραμ¬ 
ματέα: 

(α) ότι έχει αντίρρηση για την προτεινόμενη τροποποίηση, 

ή 

(β) ότι, παρόλο που έχει πρόθεση να δεχθεί την πρόταση, 
οι αναγκαίοι όροι γί αυτήν την αποδοχή δεν έχουν εκπλη¬ 
ρωθεί στη χώρα του. 

3. Αν το Συμβαλλόμενο Μέρος διαβιβάσει στο Γενικό 
Γ ραμματέα ειδοποίηση, όπως προβλέπεται σιην παράγραφο 

2 (β) του παρόντος άρθρου, μπορεί, εφόσον δεν έχει 
γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα την αποδοχή του, 
να υποβάλει αντίρρηση για την προτεινόμενη τροποποίηση 
μέσα σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τη λήξη της 
περιόδου των έξι μηνών, που προβλέπονται σε σχέση με 
την αρχική ειδοποίηση. 
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4. Αν δηλωθεί αντίρρηση για την προτεινόμενη τροπο¬ 
ποίηση, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 
, του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θα θεωρείται ότι δεν 
έχει γίνει αποδεκτή και δεν θα έχει εφαρμογή. 

5. Αν δεν έχει δηλωθεί αντίρρηση στην προτεινόμενη 
τροποποίηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θα θεωρείται ότι έχει 
γίνει αποδεκτή κατά την ημερομηνία που ορίζεται παρακάτω: 

(α) αν κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει στείλει 
ειδοποίηση στο Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, στη λήξη της περιόδου 
των έξι μηνών, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου" 

(β) αν ένα τουλάχιστο Συμβαλλόμενο Μέρος έχει στείλει 
ειδοποίηση στο Γ ενικό Γ ραμματέα, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, στην ενωρίτερη από τις 
δύο παρακάτω ημερομηνίες: 

- στην ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη, τα οποία έστειλαν τέτοια ειδοποίηση, έχουν πληρο¬ 
φορήσει το Γενικό Γραμματέα για την από μέρους τους 
αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης, με την επιφύ¬ 
λαξη όμως ότι, αν όλες οι αποδοχές είχαν γνωστοποιηθεί 
πριν από τη λήξη της περιόδου των έξι μηνών, που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η 
ημερομηνία θα είναι εκείνη της λήξεως εκείνης της περιόδου" 

- στην ημερομηνία λήξεως της περιόδου των εννέα μη¬ 
νών, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου. 

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση, που θεωρείται ότι έχει 
γίνει αποδεκτή, θα τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία θεωρήθηκε ότι έγινε αποδεκτή. 

7. Ο Γενικός Γραμματέας θα πληροφορεί το ταχύτερο 
δυνατό όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αν έχει δηλωθεί ο¬ 
ποιαδήποτε αντίρρηση στην προτεινόμενη τροποποίηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του παρόντος άρθρου, 
και αν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη του έστειλαν 
ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2(β) του παρόντος 
άρθρου. Αν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη του 
έστειλαν ειδοποίηση, θα ειδοποιεί στη συνέχεια όλα τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη αν το Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέρη, 
τα οποία έχουν στείλει ειδοποίηση, προβάλλουν αντίρρηση 
για την προτεινόμενη τροποποίηση ή την αποδέχονται. 

' 8. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία τροποποιήσεως, που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 μέχρι 6 του παρόντος 
άρθρου, τα παραρτήματα και προσαρτήματα της παρούσας 
Συμφωνίας μπορούν να τροποποιηθούν με συμφωνία μεταξύ 
των αρμόδιων διοικήσεων όλων των Συμβαλλόμενων Μερών. 
Αν η διοίκηση ενός Συμβαλλόμενου Μέρους έχει δηλώσει, 
ότι σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία η συμφωνία του 
εξαρτάται από ειδική άδεια ή από την έγκριση, νομοθετικού 
φορέα, η συναίνεση αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους επί 
της τροποποίησης ενός προσαρτήματος δεν θα θεωρείται 
ότι έχει δοθεί, μέχρις ότου το Συμβαλλόμενο Μέρος ειδο¬ 
ποιήσει το Γενικό Γ ραμματέα ότι η αναγκαία άδεια ή έγκριση 
έχει ληφθεί. Η συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων διοικήσεων 
μπορεί να προβλέπει ότι, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, 
τα παλιά παραρτήματα θα παραμένουν σε ισχύ, εν όλω ή 
εν μέρει, συγχρόνως με τα νέα παραρτήματα. Ο Γενικός 
Γραμματέας θα καθορίζει την ημερομηνία της έναρξης 
ισχύος των νέων κειμένων, που προκύπτουν απ' αυτές τις 
τροποποιήσεις. 


Αρθρο 19 


Εκτός από την κοινοποίηση προς αυτά των ειδοποιήσεων, 
που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας 
Συμφωνίας, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 
θα ειδοποιεί τα Κράτη, που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
παράγραφο 1 της παρούσας Συμφωνίας και τα Κράτη που 
έχουν γίνει Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 9. 
παράγραφος 2, για: 

(α) τις υπογραφές, επικυρώσεις και προσχωρήσεις σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 9' 

(β) τις ημερομηνίες θέσεως σε ισχύ της παρούσας Συμ¬ 
φωνίας βάσει του άρθρου 11' 

(γ) τις καταγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 12" . 

(δ) τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με το 
άρθρο 13" 

(ε) τις ειδοποιήσεις που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 και 14" 

(στ) τις δηλώσεις και ειδοποιήσεις που έχουν ληφθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2* 

(ζ) τη θέση σε ισχύ οποιοσδήποτε τροποποίησης βάσει 
του άρθρου 18. 

Αρθρο 20 

Μετά την 31η Μαίου 1971·, το πρωτότυπο της παρούσας 
Συμφωνίας θα κατατεθεί στο Γ ενικό Γ ραμματέα των Ηνω¬ 
μένων Εθνών, ο οποίος θα διαβιβάσει επικυρωμένα ακριβή 
αντίγραφα σε καθένα από τα Κράτη, που αναφέρονται στο 
άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, της παρούσας Συφμωνίας. 

ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, οι υπογραμμένοι, νόμιμα 
εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα 
Συμφωνία. 

ΕΓΙΝΕ στη Γενεύη, σήμερα πρώτη Σεπτεμβρίου χίλια 
ενιακόσια εβδομήντα, σε ένα αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική 
και ρωσική, και τα τρία κείμενα είναι εξίσου γνήσια. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥιιΗ 

Η υψηλότερη θερμοκρασία σε οποιοδήποτε σημείο στο- 
φορτίο κατά τη φόρτωση, στη διάρκεια της μεταφοράς και 
κατά την εκφόρτωση, δεν θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη, 
που αναγράφεται παρακάτω για κάθε τρόφιμο. Εν τούτοις, 
αν ορισμένες τεχνικές εργασίες, όπως η απόψυξη του 
εξαερωτή μηχανικά ψυχώμενου εξοπλισμού, προκαλέσουν 
σύντομη άνοδο περιορισμένης έκτασης στη θερμοκρασία 
τμήματος του φορτίου, μια άνοδος θερμοκρασίας όχι με¬ 
γαλύτερη από 3° Ο πάνω από τη θερμοκρασία, που ανα- 
φέρεται παρακάτω για κάθε τρόφιμο να γίνει ανεκτή. 
Παγωτό και καταψυγμένοι ή υπερκαταψυγμένοι 
συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων 
Καταψυγμένα ή υπερκαταψυγμένα ψάρια 
Όλα τα λοιπά υπερκαταψυγμένα τρόφιμα 
Βούτυρο και άλλα καταψυγμένα λίπη 
Καταψυγμένα ερυθρά εδώδιμα παραπροϊόντα 
σφαγίων, κρόκοι αυγών, πουλερικά και,κυνήγι 
Καταψυγμένο κρέας ! 

Ολα τα λοιπά καταψυγμένα τρόφιμα 


20 °0 
18 °0 
18 °0 
14 °0 

12 °0 
10 °0 
10 °0 


> Σύμφωνα με την απόφαση που πάρ&ΐκε από την Επιτροπή 
Εσωτερικών Μεταφορών στην τριακοοτή της σύνοδο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟ¬ 
ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΓΛΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΤΡ) 

Έγινε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ I 

(Κείμενο των παραρτημάτων 1 και 3 που αφορούν τροποποιήσεις 
που έγιναν αποδεκτές βάσει του άρθρου 18 της Συμφωνίας) 


ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ» 
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Αντικαταστήστε το παράρτημα I με τα παρακάτω: *-/ 


•Παοάοτηυο 1" 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 


* Οι δοκιμαστικές εκθέσεις, υποδείγματα I μέχρι ·5 (παράρττ\μα I, 
προσάρτημα 2), δεν αναγράφονται σ'αυτό το έγγραφο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ 


Παράρτημα I 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1/ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Μονωμένος εξοπλισμός. Εξοπλισμός του οποίου το 
σώμα 2/ είναι κατασκευασμένο με μονωτικούς τοίχους, 
πόρτες, δάπεδο και οροφή, με τα οποία οι ανταλλαγές 
θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του 
σώματος μπορεί να περιοριστούν κατά τρόπο ώστε ο συ¬ 
νολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (συντελεστής Κ) 
να είναι τέτοιος ώστε ο εξοπλισμός να κατατάσσεται σε 
μία ή σε άλλη από τις παρακάτω κατηγορίες: 

Ιν * Κανονικά μονωμένος εξοπλισμός-Χαρακτηριζόμενος 

από συντελεστή Κ ίσον 
ή μικρότερο από 
0.7 νν/Μ 2 °0 
(- 0.6 ΚΘΑΙ_/Η Μ 2 °0) 

1π - Βαρειά μονωμένος εξοπλισμός-Χαρακτηριζόμενος 

από συντελεστή Κ ίσον 
ή μικρότερο από 
0.4 νν/Μ 2 °0 
(· 0.35 ΚΟΑΙ/Η Μ 2 °Θ 

Ο ορισμός του συντελεστή Κ, που αποκαλείται συντε¬ 
λεστής υ σε μερικές χώρες, και περιγραφή της μεθόδου 
που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρησή του, δίνονται στο 
παράρτημα 2 του παρόντος προσαρτήματος. 

2. Ψυχόμενος εξοπλισμός. Μονωμένος εξοπλισμός ο 
οποίος, χρησιμοποιώντας, πηγή ψύχους (φυσικό πάγο, με ή 
χωρίς προσθήκη άλατος· εύτηκτες πλάκες· ξερό πάγο, με 
ή χωρίς έλεγχο εξαχνώσεως υγροποιημένα αέρια, με ή 
χωρίς έλεγχο εξατμίσεως, κ,λπ.) εκτός από μηχανική ή 
'απορροφήσεως· μονάδα, είναι σε θέση, με μέση εξωτερική 
θερμοκρασία +30 °0 , να κατεβάσει τη θερμοκρασία εντός 
του κενού σώματος και στη συνέχεια να τη διατηρήσει: 

Σε +7 Ο το ανώτερο στην περίπτωση της κατηγορίας Α 
Σε -10 °0 το ανώτερο στην περίπτωση της κατηγορίας Β 
Σε -20 °0 το ανώτερο στην περίπτωση της κατηγορίας Γ 
και 

Σε 0 °0 το ανώτερο στην περίπτωση της κατηγορίας Δ με 
τη βοήθεια κατάλληλων ψυκτικών ουσιών και εξαρτημάτων. 
Ο εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 
διαμερίσματα δοχεία ή δεξαμενές για την ψυκτική ουσία. 
Τα προαναφερόμενα διαμερίσματα, δοχεία ή δεξαμενές θα: 

Είναι σε θέση να γεμίζονται ή να ξαναγεμίζονται από 
έξω· και 

Έχουν χωρητικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 2, παράγραφος 34. 

Ο συντελεστής Κ εξοπλισμού των κατηγοριών Β και Γ 
θα είναι σε κάθε περίπτωση ίσος ή μικρότερος από 0.4 
νν/Μ 2 °0 (- 0.35ΚΟΑΕ/Η Μ 2 °0). 

3. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός. Μονωμένος εξο¬ 
πλισμός είτε εφοδιασμένος με δική του ψυκτική συσκευή, 
ή εξυπηρετούμενος μαζί με άλλες μονάδες μεταφορικού 
εξοπλισμού με τέτοια συσκευή, (μονάδα μηχανικού συμπιε¬ 
στή, μονάδα 'απορροφήσεως', κ.λπ ). Η συσκευή θα είναι 
σε θέση, με μέση εξωτερική θερμοκρασία +30 °0, να 


κατεβάζει τη θερμοκρασία μέσα στο κενό σώμα και έπειτα 
να τη διατηρεί συνέχεια με τον ακόλουθο τρόπο: 

Στην περίπτωση των κατηγοριών Α, Β και Γ, οποιαδήποτε 
επιθυμητή πρακτικά σταθερή τιμή I, σύμφωνα με τα παρακάτω 
καθοριζόμενα πρότυπα για τις τρεις κατηγορίες: 

Κατηγορία Α. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδια¬ 
σμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε το ή να μπορεί 
να επιλέγεται μεταξύ +12 οΟ και 0 οΟ περιλαμβανομένων. 

Κατηγορία Β. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδια¬ 
σμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε το Ιι να μπορεί 
να επιλέγεται μεταξύ +13 °Θ και -10. περιλαμβανομένων. 

Κατηγορία Γ. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδια¬ 
σμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε το I, να μπορεί 
να επιλέγεται μεταξύ +12 °0 και -20 °Θ περιλαμβανομένων. 

Στην περίπτωση των κατηγοριών Δ, Ε και ΣΤ καθορισμένη 
πρακτικά σταθερή τιμή Ιι σύμφωνα με τα παρακάτω καθο¬ 
ριζόμενα πρότυπα για τις τρεις κατηγορίες: 

Κατηγορία Δ. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδια¬ 
σμένος με ψυκτική συσκευή σε τρόπο ώστε η 1, να είναι 
ίση ή χαμηλότερη από 0 °Θ. 

Κατηγορία Ε. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με ψυκτική 
συσκευή ώστε το Ιι να ισούται ή να είναι κάτω από-10°0. 

Κατηγορία ΣΤ. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδια¬ 
σμένος με ψίΛίτική συσκευή ώστε το I, να είναι ίσο ή 
μικρότερο από -20 °0. Ο συντελεστής Κ εξοπλισμού του 
κατηγοριών Β, Γ, Ε και ΣΤ θα είναι σε κάθε περίπτωση 
ίσος ή μικρότερος του 0.4 νν/Μ 2ο 0(-0.35 ΚΟΑΙ/Η Μ 2ο 0). 

4. Θερμαινόμενος εξοπλισμός. Μονωμένος εξοπλισμός 
εφοδιασμένος με θερμαντική συσκευή που είναι σε θέση 
να ανεβάζει τη θερμοκρασία μέσα στο άδειο σώμα και στη 
συνέχεια να τη διατηρεί για όχι λιγότερο των 12 ωοών 
χωρίς ανανέωση - παροχής σε πρακτικά σταθερή τιμή όχι 
μικρότερη από +12 °0 όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία 
του σώματος είναι η αναφερομένη παρακάτω για τις δύο 
κατηγορίες: 

Κατηγορία Α Θερμαινόμενος εξοπλισμός για χρήση όταν 
η μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι -10 °0·και 

Κατηγορία Β θερμαινόμενος εξοπλισμός για χρήση όταν 
η μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι -20 °Θ. 

Ο συντελεστής Κ εξοπλισμού της κατηγορίας Β θα είναι 
σε κάθε περίπτωση ίσος ή μιρκότερος από 0.4 νν/Γπ 2 °0 
- 0.35ΚΟΑΙ/Η Μ 2 °φ. 

5. Μεταβατικές διατάξεις. Για χρονικό διάστημα τριών 
ετών μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας 
Συμφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου II, παρά¬ 
γραφος I αυτού, ο γενικός συντελεστής θερμοπερατότητας 
(συντελεστής Κ) μπορεί, σε περίπτωση εξοπλισμού που ήδη 
βρίσκεται σε λειτουργία εκείνη την ημερομηνία, να είναι 
ίσος ή μικρότερος από: 

0.9 \Λ//μ °Θ (- 0.8ΚΟΑΙ_/Η μ 2 °0) στην περίπτωση μονω¬ 
μένου εξοπλισμού στην κατηγορία Ιν, ψυχόμενο εξοπλισμό 
στην κατηγροία Α, όλο τον μηχανικό ψυχόμενο εξοπλισμό 
και θερμαινόμενος εξοπλισμός στην κατηγορία Α και 

0.6 \Υ/μ 2 °0 (- 0.5ΚΟΑ17Η μ 2 °0) στην περίπτωση ψυχό¬ 
μενου εξοπλισμού στις κατηγορίες Β και Γ και θερμαινόμενου 
εξοπλισμού στην κατηγορία Β. 

Επιπλέον, μετά την περίοδο των τριών ετών που ανα- 
φέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και 


1/ Βαγόνια, φορτηγά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα οχήματα, ημιρυμουλκούμενα οχήματα, εμπορευματοκιβώτια και άλλο 
παρόμοιο εξοπλισμό. 

2/ Στην περίπτωση δεξαμενών, ο όρος 'σώμα' στψαίνει με αυτόν τον ορισμό, την ίδια τη δεξαμενή. 
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μέχρις ότου ο εξοπλισμός αποσυρθεί οριστικά από την 
υπηρεσία, ο συντελεστής Κ του μηχανικά ψυχόμενου εν 
θέματι εξοπλισμού των κατηγοριών Β. Γ. Ε και ΣΤ μπορεί 
να ισούται με 0.7 \Λ//μ 2 °0 (- 0.6 ΚΟΑ17Η μ 2 0 Ο, ή λιγότερο. 

Οι μεταβαπκές αυτές διατάξεις δεν θα αποκλείουν, όμως, 
την εφαρμογή οποιωνδήποτε αυστηρότερων κανονισμών, 
που θεσμοθετούνται από ορισμένα κράτη για εξοπλισμό 
καταχωρημένο στη δική τους επικράτεια. 

Παράρτημα I, Παράρτημα I 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΩΜΕ¬ 
ΝΩΝ, ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ Η ΘΕΡ¬ 
ΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

1. Εκτός από τις περιπτώσεις, που προβλέπονται στο 
προσάρτημα 2, παράγραφοι 29 και 49, του παρόντος πα¬ 
ραρτήματος, έλεγχοι για συμμόρφωση με τα πρότυπα που 
προβλέπονται στο παρόν παράρτημα θα γίνονται στους 
σταθμούς ελέγχου, που ορίζονται ή εγκρίνονται από την 
αρμόδια αρχή της χώρας, στην οποία ο εξοπλισμός είναι 
εγγεγραμμένος ή καταχωρημένος. Θα γίνονται 

(α) πριν ο εξοπλισμός τεθεί σε υπηρεσία· 

(β) περιοδικά, τουλάχιστο μια φορά ανά έξι έτη· και 
(γ) όποτε ζητηθεί από την αρμόδια αρχή. 

2. (α) Νέος εξοπλισμός καθορισμένου τύπου παραγόμενου 
εν σειρά μπορεί να εγκριθεί με τον έλεγχο μιας μονάδας 
αυτού του τύπου. Αν η μονάδα, που ελέγχεται καλύπτει τις 
απαιτήσεις, που προβλέπονται για την κατηγορία στην οποία 
υποτίθεται ότι ανήκει, η έκθεση δοκιμής θα θεωρείται σαν 
πιστοποιητικό Εγκρίσεως Τύπου. Το πιστοποιητικό αυτό θα 
λήγει στο τέλος περιόδου τριών ετών. 

(β) Η αρμόδια αρχή θα λαμβάνει μέτρα προκειμένου να 
επαληθεύσει ότι η παραγωγή άλλων μονάδων συνάδει με 
τον τύπο' που έχει εγκριθεί. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να 
ελέγξει δοκιμάζοντας, δειγματοληπτικές μονάδες, που λαμ- 
βάνονται στην τύχη από τις σειρές παραγωγής. 

(γ) Μια μονάδα δε θα θεωρείται ότι είναι του ίδιου τύπου 
με τη μονάδα, που ελέγχθηκε, εκτός αν πληροί τους 
παρακάτω ελάχιστους όρους: 

(ι) Αν είναι μονωμένος εξοπλισμός, οπότε ο περί ου 
πρόκειται εξοπλισμός μπορεί να είναι μονωμένος, ψυχόμε¬ 
νος, μηχανικά ψυχόμενος ή θερμαινόμενος εξοπλισμός, η 
κατασκευή θα είναι συγκρίσιμη και, συγκεκριμένα το μονωτικό 
υλικό και η μέθοδος μονώσεως θα είναι τα ίδια το πάχος 
του μονωτικού/υλικού δεν θα είναι μικρότερο από εκείνο 
του εξοπλισμού της αναφοράς, 
τά εσωτερικά εξαρτήματα θα είναι πανομοιότυπα ή α¬ 
πλοποιημένα· ο αριθμός των θυρών και ο αριθμός των 
στομίων ή άλλων ανοιγμάτων θα είναι ο ίδιος ή μικρότερος· 
και η εσωτερική επιφάνεια του σώματος δεν θα είναι 20 
τα εκατό μεγαλύτερη ή μικρότερη- 
(ιι) Αν πρόκειται για ψυχόμενο εξοπλιμό, οπότε ο εξο¬ 
πλισμός της αναφοράς θα είναι ψυχόμενος εξοπλισμός, οι 
όροι που καθορίζονται στο παραπάνω (ι) 9α πρέπει να 
πληρούνταΐ' οι εσωτερικές συσκευές αερισμού θα είναι συ¬ 
γκρίσιμες η πηγή ψύχους θα είναι ίδια- και το απόθεμα 
ψύχους κατά μονάδα της εσωτερικής επιφάνειας θα είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο 

(ιιι) Αν πρόκειται νια μηχανικά ψυχόμενο εξοπλισμό, οπότε 
ο εξοπλισμόο αναφοράς θα είναι μηχανικά ψυχόμενος ε¬ 
ξοπλισμός, οι όροι που καθορίζονται με το παραπάνω (ι) 
θα πρέπει να πληρούνται, και ή απόδοση του ζαχόμενου 
εξοπλισμού κατά μονάδα εσωτερικής επιφάνειας κάτω από 
πς ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη ή ίση· 


(ιν) Αν πρόκειται για θερμαινόμενο εξοπλισμό, οπότε ο 
εξοπλισμός αναφοράς μπορεί να είναι μονωμένος ή θερ¬ 
μαινόμενος εξοπλισμός, οι όροι που καθορίζονται στο πα¬ 
ραπάνω (ι) θα πρέπει να τηρούντατη πηγή θερμότητας θα 
είναι η ίδια και 

η απόδοση της συσκευής θερμάνσεως κατά μονάδα ε¬ 
σωτερικής επιφάνειας θά είναι μεγαλύτερη ή ίση 
(δ) Αν κατά τη διάρκειά της τριετούς περιόδου, οι σειρές 
παραγωγής ξεπεράσουν τις 100 μονάδες, η αρμόδια αρχή 
θα καθορίζει το ποσοστό των μονάδων που θα ελεγχθούν. 

3. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που θα χρησιμοποιούνται 
κατά τον έλεγχο για συμμόρφωση με τα πρότυπα περιγρά- 
φονται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος. 

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα θα εκδί 
δεται από την αρμόδια αρχή σε έντυπο που αντιστοιχεί 
προς το υπόδειγμα που αναπαράγεται στο προσάρτημα 3 
του παρόντος παραρτήματος. Το πιστοποιητικό ή επικυρω¬ 
μένο ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού θα συνοδεύει τον ε¬ 
ξοπλισμό στη διάρκεια της μεταφοράς και θα προσκομίζεται 
όποτε ζητηθεί από πς αρχές ελέγχου. Ομως, αν η πινακίδα 
πιστοποιήσεως που αναπαράγεται στο προσάρτημα 3 του 
παρόντος παραρτήματος είναι επικολλημένη στον εξοπλι¬ 
σμό, η προαναφερόμενη πινακίδα θα αναγνωρίζεται σαν 
ισότιμη με πιστοποιηπκό ΑΤΡ. Αυτή η πινακίδα πιστοποιή- 
σεως θα αφαιρείται μόλις ο εξοπλισμός παύσει να αντα- 
ποκρίνεται στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν 
παράρτημα. Αν ο εξοπλισμός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ανήκων σε κατηγορία ή κλάση, εκτός βάσει των μετα- 
βαπκών διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 
5 του παρόντος παραρτήματος, η ισχύς του πιστοποιητικού 
που εκδόθηκε γίαυτόν τον εξοπλισμό-θα περιορίζεται στην 
περίοδο που ορίζεται σπς προαναφερόμενες μεταβαπκές 
διατάξεις. 

5. Στον εξοπλισμό θα τοποθετούνται διακριτικά σημεία 
και στοιχεία, σύμφωνα με πς διατάξεις τού προσαρτήματος 
4 του παρόντος παραρτήματος, θα αφαιρούνται μόλις ο 
εξοπλισμός παύσει να ανταποκρίνεται προς τα πρότυπα, 
που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. 

Παράρτημα I. Προσάρτημα 2 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓ¬ 
ΧΟ ΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ- 
ΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ Η ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Συντελεστής Κ. Ο συνολικός συντελεστής θερμοπε- 
ρατότητας (συντελεστής Κ, αποκαλούμενος σε μερικές 
χώρες συντελεστής II), που άνππροσωπεύει τη μονωτική 
ικανότητα του εξοπλισμού, καθορίζεται με τον παρακάτω 
τύπο: 

νν 

Κ- - 

5.ΔΘ 

όπου το νν είναι η θερμική ικανότητα που απαιτείται σε 
σώμα μέσης επιφάνειας 5 για τη διατήρηση της απόλυτης 
διαφοράς Δ© μεταξύ της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας 
Θι και της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας Θε, στη διάρκεια 
συνεχούς λειτουργίας, όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία 
Θε είναι σταθερή. · 

2. Το μέσον εμβαδόν επιφάνειας δ του σώματος είναι ο 
γεωμετρικός μέσος του εμβαδου της εσωτερικής επιφάνειας 
5ι και της εξωτερικής επιφάνειας ^δε του σώματος. 

5- V δι.δε. 




138 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ1ΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ 


Κατά τον καθορισμό των εμβαδών των δύο επιφανειών 
$ι και 3ε, θα λαμβάνονται υπόψη οι δομικές ιδιομορφίες 
κο ι . οι επιφανειακές ανωμαλίες του σώματος, όπως τα 
στρογγυλεύματα, οι αψίδες των τροχών και τα παρόμοια 
κο θα σημειώνονται, με την κατάλληλη επικεφαλίδα στην 
έ -.θεση δοκιμής που προβλέπεται παρακάτω στο παρόν, 
εντούτοις, αν το σώμα είναι καλυμμένο με κυματοειδή 
μεταλλικά ελάσματα (φύλλα), το εξεταζόμενο εμβαδό θα 
είναι εκείνο της επίπεδης επιφάνειας, που καλύπτεται με 
αυτά, όχι εκείνο της αναπτυγμένης κυματοειδούς επιφάνειας. 

3. Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωμάτων, η μέση 
εσωτερική θερμοκρασία του σώματος (θι) είναι η αριθμητική 
μέση των θερμοκρασιών μετρούμενων 10 εκ. από τα τοι¬ 
χώματα στα παρακάτω 12 σημεία: 

(α) στις οκτώ εσωτερικές γωνίες του σώματος*και 
ίβ) στα κέντρα των τεσσάρων εσωτερικών όψεων που 
έχουν το μεγαλύτερο εμβαδόν. 

Αν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σημεία 
με τρήσεως θα διανέμονται όσο το δυνατόν ικανοποιητικό¬ 
τερα λαμβανομένου υπόψη του σχήματος του σώματος. 

Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωμάτων, η μέση 
εξωτερική θερμοκρασία του σώματος (Θε) είναι η αριθμητική 
μέση των θερμοκρασιών μετρούμενων 10 εκ. από τα τοι¬ 
χώματα στα παρακάτω 12 σημεία: 

(α) στις οκτώ εξωτερικές γωνίες του σώματος, 

(β) στα κέντρα των τεσσάρων εξωτερικών όψεων που 
έχουν το μεγαλύτερο εμβαδόν. 

Αν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σημεία 
μετρήσεως θα διανέμονται όσο το δυνατό ικανοποιητικότερα 
λαμβανομένου υπόψη του σχήματος του σώματος. 

5. Η μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων του σώματος 
είναι η αριθμητική μέση της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας 
του σώματος και της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας του 
σώματος 

θ ε + θι 

(-) 

2 

6. Συνεχής λειτουργία. Η λειτουργία θα θεωρείται ότι είναι 

συνεχής, αν πληρούνται και οι δύο από τους παρακάτω 
όρους: 1 

ι Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία του σώματος, λαμβανόμενες σε χρονικό διά¬ 
στημα όχι μικρότερο των 12 ωρών, δε διαφέρουν περισ¬ 
σότερο από + 0.5 °0 και 

Η διαφορά μεταξύ των μέσων θερμικών ικανοτήτων με¬ 
τρουμένων σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 ωρών, 
πριν και μετά την προαναφερόμενη περίοδο όχι μικρότερη 
τοιν 12 ωρών, θα είναι μικρότερη από 3 τα εκατό. 

Β. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Διαδικασίες μετρήσεως του συντελεστή Κ 
(α) Εξοπλισμός εκτός από δεξαμενές υγρών τροφίμων 

7. Η μονωτική ικανότητα θα μετράται σε συνεχή λειτουργία 
είτε με τη μέθοδο εσωτερικής ψύξεως είτε με τη μέθοδο 
εσωτερικής θερμάνσεως. Σε καθεμία από τις δύο περιπτώ¬ 
σεις το κενό σώμα θα τοποθετείται μέσα σε μονωμένο 
θάλαμο. 

8. Όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, η 
μέση θερμοκρασία του μονωμένου θαλάμου θα τηρείται 
ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής και σταθερή 
μέσα στα πλαίσια του + 0.5 °0, σε επίπεδο τέτοιο ώστε η 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού του εξοπλι¬ 
σμού και του μονωμένου θαλάμου να μην είναι μικρότερη 


από 20 °0. η μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων του 
σώματος διατηρούμενη περίπου στους +20 °0. 

9. Όταν ο γενικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 
(συντελεστής Κ) προσδιορίζεται με τη μέθοδο εσωτερικής 
ψύξεως, το σημείον δρόσου στην ατμόσφαιρα του μονωμένου 
θαλάμου θα διατηρείται στους +25 °0 ± 2 °0. Στη διάρκεια 
της δοκιμής, είτε με τη μέθοδο εσωτερικής ψύξεως είτε 
με τη μέθοδο εσωτερικής θερμάνσεως, η ατμόσφαιρα του 
θαλάμου θα ρυθμιστεί να κυκλοφορεί συνέχεια σε τρόπο 
ώστε η ταχύτητα κινήσεως του αέρα 10 εκ. από τα τοιχώματα 
να διατηρείται μεταξύ 1 και 2 μέτρων/δευτερόλεπτο. 

10. Όπου εφαρμόζεται η μέθοδος εσωτερικής ψύξεως, 
θα τοποθετούνται μέσα στο σώμα ένας ή περισσότεροι 
ανταλλάκτες, θερμότητας. Το εμβαδόν της επιφάνειας αυτών 
των αναταλλακτών θα είναι τέτοιο ώστε, αν ένα ρευστό 
σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη των 0 °0 1/ περάσει μέσω 
αυτών, η εσωτερική μέση θερμοκρασία του σώματος πα¬ 
ραμένει κάτω από +10 °0, όταν επιτευχθεί συνεχής λει¬ 
τουργία. Οπότε εφαρμόζεται η μέθοδος εσωτερικής 
θερμάνσεως, θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές 
θερμάνσεως (αναστάσεις και τα παρόμοια). Οι εναλλάκτες 
θερμότητας ή οι ηλεκτρικές συσκευές θερμάνσεως θα είναι 
εφοδιασμένες με αεροφυσητήρα που έχει ρυθμό παροχής 
αρκετό για να εξασφαλίσει η ανώτατη διαφορά μεταξύ των 
θερμοκρασιών οποιωνδήποτε δύο από τα 12 σημεία που 
καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος προσαρτή¬ 
ματος να μην υπερβαίνει τους 3 °0, όταν επιτευχθεί διαρκής 
λειτουργία. 

11. Οργανα μετρήσεως θερμοκρασίας προστατευόμενα 
εναντίον της ακτινοβολίας θα τοποθετούνται μέσα και έξω 
του σώματος στα σημεία που καθορίζονται στις παραγράφους 
3 και 4 του προσαρτήματος αυτού. 

12. Οι συσκευές για την παραγωγή και διανομή ψύχους 
ή θερμότητας και για τη μέτρηση της ποσότητας ψύχους 
ή θερμότητας που ανταλλάχθηκε και το ισότιμο θερμότητας 
των ανεμιστήρων κυκλοφορίας αέρα θα τεθούν σε κίνηση. 

13. Οταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η ανώτατη δια¬ 
φορά μεταξύ των θερμοκρασιών στα θερμότερα και ψυχρό¬ 
τερα σημεία στο έξω μέρος του σώματος δεν θα ξεπερνά 
τους 2 °0. 

14. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία του σώματος θα διαβάζονται καθεμία όχι λι¬ 
γότερο από τέσσερις φορές την ώρα. 

15. Η δοκιμή θα συνεχίζεται όσο χρειάζεται για την 
εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (βλέπε παράγραφο 
6 του παρόντος προσαρτήματος). Αν δεν έιναι ό>ες οι 
μετρήσεις αυτόματες και καταχωρούμενες, η δοκιμή θα 
συνεχίζεται για χρονικό διάστημα οκτώ συνεχών ωρών για 
να υπάρξει η βεβαιότητα ότι η λειτουργία είναι συνεχής και 
για να ληφθούν οι τελικές αναγνώσεις. 

(β) Δεξαμενές υγρών τροφίμων 

16. Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω έχει εφαρμογή 
μόνο σε εξοπλισμό δεξαμενών με ένα ή πολλά διαμερίσματα, 
που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά υγρών 
τροφίμων, όπως το γάλα. Κάθε διαμέρισμα τέτοιων δεξα¬ 
μενών θα έχει τουλάχιστον μία ανθρωποθυρίδα και σύνδεσμο 
σωλήνα εκκενώσεως* όπου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα, 
θα χωρίζονται μεταξύ τους με μη μονωμένα κατακόριιφα 
χωρίσματα. 

17. Η μονωτική ικανότητα θα δοκιμάζεται σε διαρκή λει¬ 
τουργία με εσωτερική θέρμανση της κενής δεξαμενής σε 
μονωμένο θάλαμο. 

18. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής, η μέση θερμοκρασία 

1/ Για να αποφευχθεί το πάγωμα. 
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του μονωμένου θαλάμου θα τηρείται ομοιόμορφη και σταθερή 
με + 0.5 °0, σε επίπεδο μεταξύ +15 °0 και +20 °0* η μέση 
θερμοκρασία μέσα στη δεξαμενή θα διατηρείται σε μεταξύ 
+45 °0 και +50 °0 σε συνεχή λειτουργία, με μέση θερμο¬ 
κρασία των τοιχωμάτων της δεξαμενής μεταξύ +30 °ϋ και 
+35 °0. 

19. Η ατμόσφαιρα του θαλάμου θα ρυθμίζεται να κυκλο¬ 
φορεί συνέχεια σε τρόπο ώστε η ταχύτητα κινήσεως του 
αέρα 10 εκ. από τα τοιχώματα να διατηρείται μεταξύ 1 και 
2 μέτρα/δευτερόλεπτα. 

20. Μέσα στη δεξαμενή θα τοποθετηθεί εναλλάκτης θερ¬ 
μότητας. Αν η δεξαμενή έχει πολλά διαμερίσματα, θα το¬ 
ποθετηθεί ένας εναλλάκτης για κάθε διαμέρισμα, οι 
εναλλάκτες θα είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρικές αντιστάσεις 
και ανεμιστήρα με απόδοση επαρκή για να εξασφαλίσει ότι 
η διαφορά μεταξύ της ανώτατης - θερμοκρασίας και της 
ελάχιστης θερμοκρασίας μέσα σε κάθε διαμέρισμα δεν 
υπερβαίνει τους 3 °0, όταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία. 
Αν η δεξαμενή περιλαμβάνει πολλά διαμερίσματα, η διαφορά 
μεταξύ της μέσης θερμοκρασίας στο θερμότερο διαμέρισμα 
δε θα υπερβαίνει τους 2 °0, των θερμοκρασιών.μετρουμένων, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 21 του παρόντος προσαρ¬ 
τήματος. 

21. Μέσα και έξω από τη δεξαμενή στα 10 εκ. από τα 
τοιχώματα θα τοποθετηθούν όργανα μετρήσεως της θερ¬ 
μοκρασίας προστατευόμενα από την ακτινοβολία, όπως 
παρακάτω. 

(α) Αν η δεξαμενή έχει ένα μόνο διαμέρισμα, οι μετρήσεις 
θα γίνονται τουλάχιστο σε 12 σημεία τοποθετημένα όπως 
παρακάτω: 

Στις τέσσερις άκρες δύο διαμέτρων σε ορθές γωνίες 
προς αλλήλους, μία οριζόντια και η άλλη κάθετη, κοντά σε 
καθένα από τα δύο άκοα της δεξαμενής. Τα τέσσερα άκρα 
δύο διαμέτρων σε ορθές γωνίες προς άλληλα, με κλίση σε 
γωνία 45° προς την οριζόντια, στο αξονικό επίπεδο της 
δεξαμενής. 

(β) Αν η δεξαμενή έχει πολλά διαμερίσματα, τα σημεία 
μετρήσεως θα είναι όπως παρακάτω: 

για καθένα από τα δύο ακραία διαμερίσματα, τουλάχιστον 
τα εξής: 

Τα άκρα οριζόντιας διαμέτρου κοντά στο άκρο και 

τα άκρα κάθετης διαμέτρου κοντά στο χώρισμα 

και για καθένα από τα άλλα διαμερίσματα, τουλάχιστον 
τα παρακάτω: 

Τα άκρα διαμέτρου με κλίση σε γωνία 45° προς το 
οριζόντιο κοντά σε ένα από τα χωρίσματα και τα άκρα 
διαμέτρου κάθετης προς το πρώτο και κοντά στο άλλο 
χώρισμα. 

Η μέση εσωτερική θερμοκρασία και η μέση εξωτερική 
θερμοκρασία της δεξαμενής θα είναι αντίστοιχα η αριθμητική 
μέση όλων των μετρήσεων που πάρθηκαν μέσα και όλων 
των μετρήσεων που πάρθηκαν έξω από τη δεξαμενή. Στην 
περίπτωση δεξαμενής με πολλά διαμερίσματα, η μέση ε¬ 
σωτερική θερμοκρασία κάθε διαμερίσματος θα είναι η αριθ¬ 
μητική μέση των μετρήσεων, αριθμουμένων όχι κάτω των 
τεσσάρων, σχετικά με εκείνο το διαμέρισμα. 

22. θα τεθούν σε κίνηση οι συσκευές για θέρμανση και 
για την κυκλοφορία του αέρα και για τη μέτρηση της 
ποσότητας της ανταλλαγής θερμότητας και του ισοδύναμου 
θερμότητας των ανεμιστήρων κυκλοφορίας αέρα. 

23. Οταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η ανώτατη δια¬ 
φορά μεταξύ των θερμοκρασιών του θερμότερου και του 
ψυχρότερου σημείου στο εξωτερικό της δεξαμενής δεν θα 
υπερβαίνει τους 2 °0. 

24. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία της δεξαμενής θα διαβάζονται η καθεμία όχι 
λιγότερο από τέσσερις φορές την ώρα. 


25. Η δοκιμή θα συνεχιστεί όσο θα χρειαστεί για την 
εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (βλέπε παράγραφο 
6 του παρόντος προσαρτήματος). Αν δεν είναι όλες οι 
μετρήσεις αυτόματες και καταχωρημένες, η δοκιμή θα συ¬ 
νεχιστεί για χρονικό διάστημα οκτώ διαδοχικών ωρών για 
να υπάρξει η βεβαιότητα ότι η λειτουργία είναι συνεχής και 
για να πορθούν οι οριστικές αναγνώσεις. 

(γ) Κοινές διατάξεις για όλους τους τύπους μονωμένου 
εξοπλισμού 

(0 Επαλήθευση του συντελεστή Κ 

26. Οπου ο σκοπός των δοκιμών δεν είναι για τον 
προσδιορισμό του συντελεστή Κ, αλλά απλώς για να ελεγχθεί 
ότι βρίσκεται κάτω από ένα ορισμένο όριο, οι διεξαγόμενες 
δοκιμές, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 7 μέχρι 
25 του παρόντος προσαρτήματος, μπορεί να σταματήσουν 
μόλις οι μετρήσεις που γίνονται δείξουν ότι ο συντελεστής 
Κ πληροί τις προδιαγραφές. 

(α) Ακρίβεια μετρήσεων του συντελεστή Κ 

27. Οι σταθμοί ελέγχου θα είναι εφοδιασμένοι με τον 
εξοπλισμό και τα όργανα που χρειάζονται για να εξασφα¬ 
λιστεί ότι ο συντελεστής Κ προσδιορίζεται με ανώτατο 
περιθώριο λάθους + 10%. 

(ιιι) Εκθέσεις δοκιμών 

28. Εκθεση δοκιμής τύπου κατάλληλου για το δοκιμαζόμενο 
εξοπλισμό θα συντάσσεται για κάθε δοκιμή, σύμφωνα με το 
ένα ή με το άλλο από τα παρακάτω πρότυπα 1 και 2. 

Ελεγχος της μονωτικής ικανότητας εξοπλισμού σε υπη¬ 
ρεσία 

29. Προς το σκοπό του ελέγχου της μονωτικής ικανότητας 
κάθε μέρους του εξοπλισμού σε υπηρεσία όπως περιγρά- 
φεται στο προσάρτημα ί, παράγραφοι 1(β) και Ι(γ) του 
παρόντος παραρτήματος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν: 

Να εφαρμόσουν τις μεθόδους που περιγράφονται στις 
παραγράφους 2 μέχρι 27 του παρόντος προσαρτήματος* ή 
Να διορίσουν ειδικούς να εκτιμήσουν την καταλληλότητα 
του εξοπλισμού για διατήρηση στη μία ή σε άλλη από τις 
κατηγορίες μονωμένου εξοπλισμού. Οι ειδικοί αυτοί θα 
λάβουν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία και θα βασίσουν τα 
συμπεράσματά τους πάνω στα κριτήρια που ορίζονται πα¬ 
ρακάτω: 

(α) Γενική εξέταση του εξοπλισμού 
Η εξέταση αυτή θα λάβει τη μορφή επιθεωρήσεως του 
εξοπλισμού για να προσδιοριστούν τα ακόλοιΛα με την 
παρακάτω σειρά: 

' (ι) το γενικό σχέδιο της μονωτικής επενδύσεως* 

(ιι) τη μέθοδο επιθέσεως της μονώσεως* 

(ιιι) τη φύση και την κατάσταση των τοιχωμάτων 
(ιν) την κατάσταση του μονωμένου διαμερίσματος* 

(ν) το πάχος των τοιχωμάτων* 

και να κάνει όλες πς κατάλληλες παρατηρήσεις όσον 
αφορά τη μονωτική ικανότητα του εξοπλισμού. Γεαυτόν το 
σκοπό οι ειδικοί μπορεί να ενεργήσουν ώστε οοιομένο μέρη 
του εξοπλισμού να αποσυναρμολογηθούν και να ζητήσουν 
όπως τεθούν στη διάθεσή τους όλα τα έγγραψα, που μπορεί 
να χρειαστεί να συμβουλευτούν (σχέδια, εκθέσεις δοκιμών, 
προδιαγραφές, τιμολόγια κ.λπ.). 

(β) Εξέταση για αεροστεγανότητα (δεν ισχύει για εξο¬ 
πλισμό δεξαμενών) 

Η επιθεώρηση θα γίνεται από παρατηρητή που βρίσκεται 
μέσα στον εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί σε λαμπρά 
φωτιζόμενο χώρο. Μπορεί αν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε 
μέθοδος που δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα. 

(γ) Αποφάσεις 

(ι) Αν τα συμπεράσματα που αφορούν τη γενική κατάσταση 
του σώματος είναι ευνοϊκά, ο εξοπλισμός μπορεί να δια¬ 
τηρηθεί σε υπηρεσία σαν μονωμένος εξοπλισμός της αρχικής 
κατηγορίας αυτού για παραπέρα χρβονικό διάστημα όχι με- 
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γαλύτερο των τριών ετών. Αν τα συμπεράσματα του ειδικού 
ή ειδικών είναι δυσμενή, ο εξοπλισμός μπορεί να διατηρηθεί 
σε υπηρεσία μόνο αν περάσει σε σταθμό ελέγχου τις 
δοκιμές που περιγρόφονται στις παραγράφους 7 μέχρι 27 
του παρόντος προσαρτήματος· μπορεί τότε να διατηρηθεί 
σε υπηρεσία για παραπέρα χρονικό διάστημα έξι ετών. 

(ιι) Αν ο εξοπλισμός συνίσταται από μονάδες κατά σειρά 
παααγόμενου εξοπλισμού συγκεκριμένου τύπου που πληροί 
τις απαιτήσεις του προσαρτήματος I, παράγραφος 2 του 
παρόντος παραρτήματος και ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη, τότε 
εκτός από μια επιθεώρηση κάθε μονάδας εξοπλισμού ο 
συντελεστής Κ για όχι λιγότερο από I στα εκατό του 
οριθμού των μονάδων μπορεί να μετρηθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 7 μέχρι 27 του παρόντος προ¬ 
σαρτήματος. Αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και με¬ 
τρήσεων είναι ευνοϊκά, όλος ο εν θέμα π εξοπλισμός μπορεί 
να διατηρηθεί σε υπηρεσία ως μονωτικός εξοπλισμός της 
αρχικής κατηγορίας αυτού για παραπέρα χρονικό διάστημα 
έξι ετών. 

Μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για νέο εξρπλισμό 

30. Για τέσσερα χρόνιο από την ημερομηνία θέσεως σε 
:αχύ της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου !Ι. παράγραφος I αυτής, αν λόγω ελλέίψεως 
σταθμών ελέγχου ο συντελεστής Κ εξοπλισμού δεν μπορεί 
να μετρηθεί με. τις διαδικασίες, που περιγρόφονται στις 
παραγράφους 7 μέχρι 27 του παρόντος προσαρτήματος, η 
ανταπόκριση νέου μονωμένου εξοπλισμού στα πρότυπα, 
που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα, μπορεί να δια¬ 
πιστωθεί με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
39 και, επί πλέον, με την αξιολόγηση της μονωτικής ικα¬ 
νότητας με βάστ; την παρακάτω εκτίμηση: 

Το μονωτικό υλικό των βασικών μερών (πλευρικά τοιχώ¬ 
ματα δάπεδο, οοοφή, στόμια, πόρτες, κ.λπ.) του εξοπλισμού 
8α είνσι ουσιαστικά ομοιομορφου πάχους υπερβαίνοντας σε 
μέτρα -μήκος τον αριθμό που λαμβάνεται με τη διαίρεση 
του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού σε υγρό 
περιβάλλον με το συντελεστή Κ που απαιτείται για την 
κατηγορία στην οποία ζητείται να πεοιληφθεί ο εξοπλισμός. 

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαδικασίες για τον προσδιορισμό της αποδσπκότητας 
των θερμικών συσκευών του εξοπλισμού 

31. Η αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών του εξο¬ 
πλισμού θα προσδιορίζεται με μεθόδους που περιγρόφονται 
στις παραγράφους 32 μέχρι 47 του παρόντος προσαρτή¬ 
ματος. 

Ψυχόμενος εξοπλισμός 

32. Ο κενός εξοπλισμός θα τοποθετείται σε μονωμένο 
θάλαμο, του οποίου η μέση θερμοκρασία θα διατηρείται 
ομοιόμορφη και σταθερή μέσα στο + 0.5 °0 στους 30 °0. 

Η ατμόσφαιρα του θαλάμου, η οποία θα διατηρείται υγρή 
με ρύθμιση του σημείου υγροποιήσεως στους -25 °0 + 2 
°0, θα ρυθμιστεί, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 9 του παρόντος προσαρ¬ 
τήματος. 

33. Μέσα και έξω από το σώμα, στα σημεία που καθο¬ 
ρίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος προσαρ¬ 
τήματος, θα τοποθετηθούν όργανα μετρήσεως θερμοκρασίας 
προστατευόμενα από την ακτινοβολία 

34. (α) Στην περίπτωση εξοπλισμού άλλου από τον εξο¬ 
πλισμό με σταθερές εύτηκτες πινακίδες και εξοπλισμό 
εφοδιασμένο με συστήματα υγραερίου, το ανώτατο βάρος 
ψυκτικού υλικού, που καθορίζεται απο τον κατασκεύστή ή 
το οποίο μπορεί υπό κανονικές συνθήκες να αποθηκευτεί, 


θα φορτώνεται στους προβλεπόμενους χώρους, όταν η 
μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος θα έχει φθάσει 
τη μέση εξωτερική θερμοκρασία του σώματος (+30 °0). Οι 
πόρτες, τα στόμια και τα άλλα ανοίγματα θα κλείνονται και 
οι τυχόν υπάρχουοες συσκευές εσωτερικού αερισμού του 
εξοπλισμού θα μπαίνουν σε λειτουργία με την ανώτατη 
ισχύ. Επί πλέον, σε περίπτωση νέου εξοπλισμού, θα μπαίνει 
σε λειτουργία μέσα στο σώμα θερμαντική συσκευή με θερ¬ 
μαντική ικανότητα ίση προς το 35 στα εκατό της ανταλ¬ 
λασσόμενης θερμότητας μέσω των τοιχωμάτων σε συνεχή 
λειτουργία μέσα στο σώμα, όταν η θερμοκρασία που προ- 
βέπεται για την κατηγορία, στην οποία ο εξοπλισμός υπο¬ 
τίθεται ότι ανήκει, έχει επιτευχθεί. Στη διάρκεια της δοκιμής 
δεν θα φορτωθεί πρόσθετο ψυκτικό υλικό. 

(β) Στην περίπτωση εξοπλισμού με σταθερές εύτηκτες 
πινακίδες η δοκιμή θα περιλαμβάνει προκαταρκτική φάση 
καταψύξεως του εύτηκτου διαλύματος. Για το σκοπό αυτόν, 
όταν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος και η 
θερμοκρασία των πινακίδων θα έχε; φθάσει τη μέση εξω¬ 
τερική θερμοκρασία (+30 0 Ο, η συσκευή ψύξεως των πι¬ 
νακίδων θα τίθεται, σε λειτουργία, επί 18 συνεχείς ώρες 
μετά το κλείσιμο των θυρών και των στομίων. Αν η συσκευή 
ψύξεως των πινακίδων περιλαμβάνει κυκλικά λειτουργούντα 
μηχανισμό, η συνολική διάρκεια λειτουργίας της συσκευής 
θα είναι 24 ώρες. Στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, μόλις 
σταματήσει η ψακπκή συσκευή, θα μπαίνει σε κίνηση μέσα 
στο αώμα θερμαντική συσκευή με θερμαντική ικανότητα ίση 
με το 35 τοις εκατό της θερμοκρασίας, που ανταλλάχθηκε 
μεσω των τοιχωμάτων σε συνεχή λειτουργία, όταν η προ- 
βλεπόμενη για την κατηγορία θερμοκρασία, στην οποία 
κατηγορία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός, έχει επιτευ¬ 
χθεί. Το διάλυμα δεν θα υποβάλλεται σε οποιαδήποτε 
εργασία επαναψύξεως στη διάρκεια της δοκιμής. 

(γ) Στην περίπτωση εξοπλισμού εφοδιασμένου με συστή¬ 
ματα υγραερίου, θα χρησιμοποιείται η παρακάτω διαδικασία 
δοκιμής: όταν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
θα έχει φθάσει τη μέση εξωτερική θερμοκρασία (+30 °0), 
τα δοχεία υγροποιημένου αερίου γεμίζονται στο ύψος που 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Ύστερα οι θύρες, τα 
στόμια και τα άλλα ανοίγματα θα κλείνονται όπως σε 
κανονική λειτουργία και οι τυχόν εσωτερικές συσκευές 
αερισμού του εξοπλισμού 9α μπαίνουν οε κίνηση με την 
ανώτατη απόδοση. Ο θερμοστάστης θα ρυθμίζεται σε μία 
θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 2 βαθμούς κάτω της 
οριακής θερμοκρασίας της υποτιθέμενης κατηγορίας του 
εξοπλισμό. Τότε θα αρχίζει η ψύξη του σώματος. Στη 
διάρκεια της ψύξεως του σώματος το καταναλισκόμενο 
ψυκτικό υλικό αντικαθίσταται ταυτοχρόνως. Αυτή η αντικα¬ 
τάσταση θα γίνει: 

Είτε για ένα χρόνο, που αντιστοιχεί στο ενδιάμεσο διά¬ 
στημα μεταξύ της έναρξης ψύξεως και της στιγμής κοτά 
την οποία η προβλεπόμενη θερμοκρασία για την κατηγορία, 
στην οποία ο εξοπλισμός υποτίθεται ότι ανήκει, επιτευχθεί 
για πρώτη φορά, 

Είτε για διάρκεια τριών ωρών υπολογίζοντας απο την 
έναρξη της ψύξεως, όποιο είναι βραχύτερο. 

Πέρα από αυτήν την περίοδο, δεν θα φορτώνεται πρό¬ 
σθετο ψυκτικό υλικό στη διάρκεια της δοκιμής. 

Στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, θα μπαίνει σε κίνηση 
μέσα στα σώματα θερμαντική συσκευή θερμαντικής ικανό¬ 
τητας ίσης με το 35 στα εκατό της ανταλλασσόμενης 
θερμότητας μέσω των τοιχωμάτων σε συνεχή λειτουργία, 
όταν έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία της κατηγορίας. 

35. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία του σώματος θα διαβάζεται κάθεμία όχι λιγό¬ 
τερο από μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

36. Η δοκιμή θα συνεχίζεται επί 12 ώρες αφότου η μέση 
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εσωτερική θερμοκρασία του σώματος έχει φθάσει το κα¬ 
τώτερο προβλεπόμενο όριο για την κατηγορία, στην οποία 
υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός (Α-+7 °0, Β--10 °0, 
0--20 °0, ϋ-0 °0) ή, στην περίπτωση εξοπλισμού με 
σταθερές εύτηκτες πινακίδες, μετά το σταμάτημα της συ¬ 
σκευής ψύξεως. Η δοκιμή θα θεωρείται ικανοποιητική αν η 
μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος δεν υπερβεί το 
προαναφερθέν κατώτατο όριο κατά την προαναφερόμενη 
δωδεκάωρη περίοδο. 

Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός. 

37. Η δοκιμή θα διεξαχθεί με τις συνθήκες, που περι- 
γράφονται στις παραγράφους 32 και 33 του παρόντος 
παραρτήματος. 

38. Όταν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
φθάσει την εξωτερική θερμοκρασία (+30 “Ο, οι θύρες, τα 
στόμια και τα άλλα ανοίγματα θα κλείνονται και η ψυκτική 
συσκευή και οι εσωτερικές συσκευές αερισμού, αν υπάρχουν, 
θα μπαίνουν σε κίνηση με την ανώτερη απόδοση. Επί πλέον, 
στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, θα μπαίνει σε κίνηση 
μέσα στο σώμα θερμαντική συσκευή με θερμαντική ικανότητα 
ίση προς 35 στα εκατό της ανταλλασσόμενης θερμότητας 
μέσω των τοιχωμάτων σε συνεχή λειτουργία, όταν επιτευχθεί 
η προβλεπόμενη θερμοκρασία για την κατηγορία, στην οποία 
υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός. 

39. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία του σώματος θα διαβάζονται η καθεμία του¬ 
λάχιστο μια φορά κάθε 30 λεπτά. 

40. Η δοκιμή θα συνεχίζεται επί 12 ώρες από όταν θα 
έχει επιτευχθεί η μέση εσωτερική θερμοκρασία: 

Είτε το κατώτερο όριο που προβλέπεται για την κατηγορία 
στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός στην πε¬ 
ρίπτωση των κατηγοριών Α, Β και Ο (Α-0 °0, Β—10 ΰ 0, 
0-20 0 Ο’ είτε 

Επίπεδο όχι κατώτερο από το ανώτερο προβλεπόμενο 
όριο για την κατηγορία στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισμός στην περίπτωση των κατηγοριών ϋ, Ε και Ρ 
(ϋ-0 °0, Ε—10 °0, Ρ—20 0 Ο. Η δοκιμή θα θεωρηθεί 
ικανοποιητική, αν η ψυκτική συσκευή είναι σε θέση να 
διατηρεί τις προβλεπόμενες συνθήκες θερμοκρασίας στη 
διάρκεια των προαναφερόμενων 12ωρων περιόδων, αν υ¬ 
πάρχουν, της αυτόματης απόψυξης της ψυκτικής μονάδας 
μη λαμβανόμενης υπόψη. 

41. Αν η ψυκτική συσκευή με όλα τα εξαρτήματα αυτής 
έχει υποβληθεί χωριστά, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την 
αρμόδια αρχή, σε δοκιμή για τον προσδιορισμό της πραγ¬ 
ματικής ψυκτικής ικανότητας σπς προβλεπόμενες θερμο¬ 
κρασίες αναφοράς, ο μεταφορικός εξοπλισμός μπορεί να 
γίνει αποδεκτός σαν ψυκτικός εξοπλισμός χωρίς να υπο¬ 
βληθεί σε δοκιμή αποδόσεως αν η ψυκτική ικανότητα της 
συσκευής σε συνεχή λειτουργία υπερβαίνει τις θερμικές 
απώλειες μέσω των τοιχωμάτων, για την εξεταζόμενη κα¬ 
τηγορία, πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή 1.75. Ε¬ 
ντούτοις, αυτές οι διατάξεις δεν θα έχουν εφαρμογή σε 
εξοπλισμό που υιοθετήθηκε σαν εξοπλισμός αναφοράς, 
όπως αναφέρεται στο προσάρτημα I, παράγραφος 2, του 
παρόντος παραρτήματος. 

42. Αν η μηχανικά ψύχουσα μονάδα ανπκοτασταθεί με 
μονάδα διαφορετικού τύπου, η αρμόδια αρχή μπορεί: 

(α) να ζητήσει όπως ο εξοπλισμός υποβληθεί στους 
προσδιορισμούς και επαληθεύσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 37 μέχρι 40‘ή 

(β) να πεισθεί όπ η πραγματική ψυκτική ικανότητα της 
νέος μηχανικά ψυκτικής υονάδας είναι, στη θερμοκρασία 
που προβλέπεται για εξοπλισμό της αντίστοιχης κατηγορίας, 
τουλάχιστον ίση με εκείνη της μονάδας που ανπκαταστάθηκε' 

ή 


(γ) να πεισθεί όπ η πραγματική ψυκτική ικανότητα της 
νέας μηχανικά ψυκτικής μονάδας πληροί πς προϋποθέσεις 
της παραγράφου 41. 

θερμαινόμενος εξοπλισμός 

43. Ο κενός εξοπλισμός θα τοποθετείται σε μονωμένο 
θάλαμο, του οποίου η θερμοκρασία θα διατηρείται ομοιό¬ 
μορφη και σταθερή στη χαμηλότερη δυνατή βαθμίδα. Η 
ατμόσφαιρα του θαλάμου θα ρυθμιστεί να κυκλοφορεί όπως 
περί γράφεται στην παράγραφο 9 του παρόντος προσαρ¬ 
τήματος. 

44. Μέσα και έξω από το σώμα θα τοποθετηθούν όργανα 
μετρήσεως της θερμοκρασίας προστατευόμενα από την 
ακτινοβολία στα σημεία που ορίζονται σπς παραγράφους 
3 και 4 του παρόντος προσαρτήματος. 

45. Οι θύρες, τα στόμια και τα άλλα ανοίγματα θα κλειστούν 
και θα μπουν σε κίνηση με την ανώτατη απόδοση ο εξο¬ 
πλισμός θερμάνσεως και οι συσκευές εσωτερικού αερισμού, 
αν υπάρχουν. 

46. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία του σώματος θα διαβάζονται καθεμία όχι λι¬ 
γότερο συχνά από μία φορά κάθε τριάντα λεπτά. 

47. Η δοκιμή θα συνεχίζεται επί 12 ώρες, αφού η διαφορά 
μεταξύ της μέσης, εσωτερικής θερμοκρασίας και της μέσης 
εξωτερικής θερμοκρασίας του σώματος φθάσει το επίπεδο 
που αντιστοιχεί σπς συνθήκες που προβλέπονται για την 
κατηγορία, στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός, 
αυξανόμενο κατά 35 στα εκατό στην περίπτωση νέου 
εξοπλισμού. Η δοκιμή θα θεωρείται ικανοποιητική αν η 
θερμαντική συσκευή είναι ικανή να διατηρήσει την προβλε¬ 
πόμενη διαφορά θερμοκρασίας στη διάρκεια των 12 προα¬ 
ναφερόμενων ωρών. 

Έκθεση δοκιμής 

48. Θα συντάσσεται έκθεση δοκιμής του κατάλληλου για 
το δοκιμαζόμενο εξοπλισμό τύπου για κάθε δοκιμή σύμφωνα 
με το ένα ή το άλλο από τα παρακάτω πρότυπα 3 μέχρι 
το 5. 

Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας θερμικών συ¬ 
σκευών εξοπλισμού σε υπηρεσία 

49. Για να επαληθευτεί όπως περιγράφεται στο προσάρ¬ 
τημα I, παράγραφοι Ι(β) και Ι(γ) του παρόντος παραρτήματος 
η αποτελεσματικότητα της θερμικής συσκευές, κάθε τύπου 
ψυχόμενου, μηχανικά ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλι¬ 
σμού σε λειτουργία οι αρμόδιες αρχές μπορεί: 

Να εφαρμόζουν τις μεθόδους που περιγράφονται σπς 
παραγράφους 32 μέχρι 47 του παρόντος παραρτήματος· ή 

Να διορίζουν ειδικούς να εφαρμόζουν πς παρακάτω δια¬ 
τάξεις: 

(α) Ψυχόμενος εξοπλισμός 

Θα επαληθεύεται όπ η εσωτερική θερμοκρασία του κενού 
εξοπλισμού, ποιί προηγουμένως έχει αχθεί στην εξωτερική 
θερμοκρασία, μπορεί να αχθεί στη θερμοκρασία όριο της 
κατηγορίας, στην οποία ανήκει ο εξοπλισμός, όπως διαλαμ¬ 
βάνεται στο παρόν παράρτημα και να διατηρηθεί κάτω από 
την προαναφερόμενη θερμοκρασία όριο για χρονικό διάστημα 
τέτοιο ώστε 


12ΔΘ 

τ ^ - όπου το ΔΘ είναι η διαφορά μεταξύ 

ΔΘ" + 30 ο 0 και της προαναφερόμενης 


θερμοκρασίας όριο και το ΔΘ' είναι η διαφορά μεταξύ της 
μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας οτη διάρκεια της δοκιμής 
και της προαναφερόμενης θερμοκρασίας 'όριο, με εξωτερική 
θερμοκρασία όχ: χαμηλότερη των +1.5 ”0. Αν τα αποτελέ¬ 
σματα είναι ευνοϊκά, ο εξοπλισμός μπορεί να διατηρηθεί 
σε υπηρεσία σαν ψυχόμενος εξοπλισμός τής αρχικής κα¬ 
τηγορίας του για παραπέρα χρονικό διάστημα όχι πάνω 
από τρία χρόνια. 
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(β) Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 

θα επαληθευτεί όπ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία δεν 
είναι χαμηλότερη από +15 °6, η εσωτερική θερμοκρασία 
του κενού εξοπλισμού μπορεί να αχθεί: 

Στην περίπτωση εξοπλισμού των κατηγοριών Α, Β ή Γ, 
σιην ελάχιστη θερμοκρασία, όπως προβλέπεται στο παρόν 
παράρτημα, 

Στην περίπτωση εξοπλισμού των κατηγοριών 0, Ε ή Ρ 
στη θερμοκρασία όριο, όπως περιγράφεται στο παρόν πα¬ 
ράρτημα. 

Αν τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά, ο εξοπλισμός μπορεί 
να διατηρηθεί σε υπηρεσία σαν μηχανικά ψυχόμενος εξο¬ 
πλισμός της αρχικής κατηγορίας του για παραπέρα περίοδο 
όχι μεγαλύτερη των τριών ετών. 

(γ) θερμαινόμενος εξοπλισμός 

θα επαληθεύεται όπ η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής 
θερμοκρασίας του εξοπλισμού και της εξωτερικής θερμο¬ 
κρασίας που διέπει την κατηγορία στην οποία ανήκει ο 
εξοπλισμός, όπως περιγράφεται στο παρόν παράρτημα 
διαφορά 22 °0 στην περίπτωση της κατηγορίας Α και 32 
°0 στην περίπτωση της κατηγορίας Β) μπορεί να επιτευχθεί 
και να διατηρηθεί για όχι λιγότερο από 12 ώρες. Αν τα 
αποτελέσματα είναι ευνοϊκά, ο εξοπλισμός μπορεί να δια¬ 
τηρηθεί σε υπηρεσία σαν θερμαινόμενος εξοπλισμός της 
αρχικής του κατηγορίας για παραπέρα περίοδο όχι μεγα¬ 
λύτερη των τριών ετών. 

(δ) Διατάξεις κοινές για ψυχόμενο, μηχανικά ψυχόμενο 
και θερμαινόμενο εξοπλισμό 

(ι) Αν τα αποτελέσματα δεν είναι ευνοϊκά, ο ψυχόμενος, 
μηχανικά ψυχόμενος ή θερμαινόμενος εξοπλισμός μπορεί 
να διατηρηθεί σε υπηρεσία στην αρχική του κατηγορία ιίόνο, 
αν περάσει σε σταθμό ελέγχου τις δοκιμές που προβλέπόνται 
στις παραγράφους 32 και 47 του παρόντος προσαρτήματος" 
μπορεί ύστερα να διατηρηθεί σε υπηρεσία στην αρχική του 
κατηγορία για παραπέρα χρονικό διάστημα έξι ετών. 

(α) Αν ο εξοπλισμός συνίσταται από μονάδες εν σειρά 
παραγόμενου ψυχόμενου, μηχανικά ψυχόμενου ή θερμαινό¬ 
μενου εξοπλισμού συγκεκριμένου τύπου, που πληροί τις 
προϋποθέσεις του προσαρτήματος I, παράγραφος 2 του 
παρόντος παραρτήματος και ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη, τότε 
πέραν από μια επιθεώρηση των θερμικών συσκευών γϊα να 
εξασφαλιστεί όπ η γενική τους κατασταση φαίνεται νο είναι 
ικανοποιητική, η αποδοπκότητα των ψυκτικών ή θερμαντικών 
συσκευών τουλάχιστον 1 στα εκατό του αριθμού των μο¬ 
νάδων μπορεί να προσδιοριστεί σε σταθμό ελέγχου σύμφωνα 
με πς διατάξεις των παραγράφων 32 μέχρι 47 του παρόντος 
προσαρτήματος. Αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 


του προσδιορισμού της αποδοπκότητας είναι ευνοϊκά, όλος 
ο υπό κρίση εξοπλισμός, μπορεί να διατηρηθεί σε υπηρεσία 
στην αρχική του κατηγορία για παραπέρα περίοδο έξι ετών. 

Μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για νέο εξοπλισμό 

50. Για τέσσερα χρόνια απο τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
Συμφωνίας σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου II, παρά¬ 
γραφος I αυτής, αν λόγω ελλείψεως σταθμών ελέγχου η 
αποδοπκότητα των θερμικών συσκευών του εξοπλισμού δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί με πς διαδικασίες που προβλέ- 
πονται σπς παραγράφους 32 μέχρι 47 του παρόντος προ¬ 
σαρτήματος, η συμμόρφωση προς τα πρότυπά νέου 
ψυχόμενου, μηχανικά ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλι¬ 
σμού, μπορεί να επαληθευτεί με την εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων της παραγράφου 49 του παρόντος προσαρτήματος. 

Παράρτημα I, Προσάρτημα 3 

Α. Υπόδειγμα εντύπου πιστοποιητικού συμμόρφωσης του 
εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στο παράρτημα I, προσάρ¬ 
τημα I, παράγραφος 4 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ. ΨΥΧΟ¬ 
ΜΕΝΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟ Ή ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ Ε¬ 
ΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ 

V 2/ 

_ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ 

ΜΟΝΟΜΕΝΟΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

&: 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 21 
εκδιδόμενο βάσει της Συμφωνίας για 
διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για 
τον Ειδικό Εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται 
γϊ αυτές πς μεταφορές (ΑΤΡ) 

1. Εκδίδουσα αρχή..... 

2. Εξοπλισμός 3/ 

3. Αριθμός αναγνωρίσεως. διδόμενος από. 

4. Ιδιοκτησίας ή λειτουργών από. 

5. Υποβάλλεται από 


6. Εγκρίνεται σαν 4/. 

6.1. με μία ή περισσότερες θερμικές συσκευές που είναι: 

6.1.1. ανεξάρτητες ) 

6.1.2. μη ανεξάρτητες ) β/ 

6.1.3. μετακινούμενες ) 

6.1.4. μη μετακινούμενες ) 


1/ Διακριτικό σημείο της χώρας, όπως χρησιμοποιείται σε διεθνείς οδικές μεταφορές. 

2/ Το λευκό πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται στη γλώσσα της εκδίδουσας χώρας και στα αγγλικά, γαλλικά ή ρωσικά-τα 
διάφορα στοιχεία θα αριθμούνται όπως στο παραπάνω υπόδειγμα. 

21 Αναφέρατε τύπο (βαγόνι , φορτηγό, ριμουλκουμενο, ημψυμουλκούμενο εμπορευματοκιβώτιο, κ.λπ.) σε περίπτωση 
εξοπλισμού δεξαμενής για τη μεταφορά υγρών τροφίμων, προσθέσατε τη λέξη 'δεξαμενή'. 

4/ Παραθέστε εδώ μία ή περισσότερες από τις περιγραφές που αναφέρονται στο προσάορτημα 4 του παρόντος 
παραρτήματος μαζί με το αντίστοιχο διακριτικό σημείο ή σημεία. 

5/ Απαλείψατε ό,π δεν έχει εφαρμογή. 

§/ Ο αριθμός (νούμερα, γράμματα κ.λπ.) που δείχνουν την εκδίδουσα το πιστοποιηπκό αρχή και την αναφορά της 
εγκρίσεως. 
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7. Βάση εκδόσεως πιστοποιητικού 

7.1 Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται επί τη βάσει των ) 

7.1.1. δοκιμών του εξοπλισμού ) 

7.1.2. συμμόρφωσης προς τον εξοπλισμό αναφοράς ■) 

7.1.3. περιοδικής ετπθεωρήσεως 1/ ) 

7.1.4. μεταβατικών διατάξεων. ) 

7.2. Αν το πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση δοκιμή ή 
με αναφορά σε εξοπλισμό του ιδίου τύπου που 
έχει υποβληθεί σε δοκιμή, καθορίσατε: 

7.2.1 το σταθμό ελέγχου ... 

7.2.2. τη φύση των δοκιμών 2/ . 


7.2.3. τον αριθμό της εκθέσεως 

7.2.4. το συντελεστή Κ. 

7.2.5. την πραγματική ψυκτική ικανότητα 3/ 
σε εξωτερική θερμοκρασία 30 °0 


και σε εσωτερική θερμοκρασία .°0. 

-ομοίως- °0.νν 

-ομοίως- °0.νν 


8. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι . 

8.1. με τον όρο ότι: 

8.1.1. το μονωμένο σώμα (και όπου έχει εφαρμογή, η 
θερμαντική συσκευή) συντηρείται σε καλή κατάσταση· 

81.2. καμία ουσιαστική τροποποίηση δεν γίνεται στις 
θερμαντικές συσκευές - και 

8.1.1. αν η θερμαντική συσκευή αντικατασταθεί, αντι¬ 
καθίσταται με θερμαντική συσκευή ίσης ή μεγαλύτερης 
ψυκτικής ικανότητας. 

9. Εγινε εις . 10. την . 

(Η αρμόδια αρχή) 

Β. Πινακίδα συμμόρφωσης του εξοπλισμού, όπως 

προβλέπεται στο παράρτημα I, προσάρτημα I, παρ.4 

1. Η πινακίδα πιστοποιήσεως θα είναι μόνιμα τοποθετημένη 
και σε καθαρά ορατή θέση κοντά σε οποιαδήποτε άλλη 
πινακίδα εγκρίσεως που έχει εκδοθεί για επίσημους σκοπούς. 
Η πινακίδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανατυπούται 
παρακάτω, θα έχει το σχήμα ορθογώνιας, αντιοξειδωτικής, 
πυρίμαχης πινακίδας διαστάσεων τουλάχιστον 160 χιλ. επί 
100 χιλ.. Θα αναγράφονται ευανάγνωστα και θα είναι ανε¬ 
ξίτηλα τα παρακάτω στοιχεία πάνω στην πινακίδα τουλά¬ 
χιστον στην αγγλική ή γαλλική ή ρωσική γλώσσα: 

(α) τα λατινικά γράμματα ΆΤΡ - ακολουθούμενα από τις 
λέξεις -ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙ- 
ΜΩΝ\ 

(β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ' ακολουθούμενος από το 
διακριτικό σήμα (σε διεθνείς οδικές κυκλοφορίες) του κρά¬ 
τους στο οποίο χορηγήθηκε η έγκριση και τον αριθμό 
(νούμερα ή γράμματα κ.λπ.) της αναφοράς της εγκρίσεως, 

(γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ακολουθούμενος από τον 
ατομικό αριθμό που δίνεται για την αναγνώριση του συγκε- 

]7 Απαλείφατε ό, π δεν έχει εφαρμογή. 

2/ Πα παράδειγμα: μονωτική ικανότητα ή αποδοτικό τη τα 
των θερμαντικών συσκευών. 

2/ Όπου η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προ<ιαρτήματος 2 παράγραφος 42 του παρόντος παραρτή¬ 
ματος. 


κριμένου είδους εξοπλισμού (που μπορεί να είναι ο αριθμός 
του κατασκευαστή), 

(δ) 'ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΤΡ" ακολουθούμενο από το διακριτικό 
σημείο που προβλέπεται στο παράρτημα I, προσάρτημα 4, 
που αντιστοιχεί στην κλάση και την κατηγορία του εξοπλι¬ 
σμού, 

(ε) ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ" ακολουθούμενο από την ημερομηνία 
(μήνα και έτος) κατά την οποία η έγκριση της μονάδας του 
εξοπλισμού λήγει. Αν η έγκριση ανανεωθεί ύστερα από 
δοκιμή ή επιθεώρηση, μπορεί να προστεθεί στην ίδια γραμμή 
η επόμενη ημερομηνία. 

2. Τα γράμματα "ΑΤΡ" και τα γράμματα του διακριτικού 
σημείου πρέπει να έχουν ύψος περίπου 20 χιλ. Τα άλλα 
γράμματα και νούμερα δεν πρέπει να έχουν ύψος κάτω των 
5 χιλ. 


1 

χ 

8 

-τ'· 


4-:-- > 160 χιλ.--* 

•Τα στοιχεία σε παρένθεση δίνονται ως παράδειγμα. 

Παράρτημα I, Προσάρτημα 4 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΛιΓ - 


ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

α ΑΤΡ 

ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

β ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ: (ΟΒ-ΕΠ-456789) · 

γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: (ΑΒΙ120987) · 

δ ΣΗΜΕΙΟ ΑΤΡ : (Β Ν Α) · 
ε ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ : (11-1985) · 


Τα διακριτικά σημεία, που προβλέπονται στο προσάρτημα 
1 παράγραφος 5 του παρόντος παραρτήματος, θα αποτε¬ 
λούνται από κεφαλαία λατινικά γράμματα σε σκούρο μπλε 
πάνω σε λευκό φόντο - το ιλμος των γραμμάτων θα είναι 
τουλάχιστον 100 χιλ. Τα σημεία θα είναι όπως παρακάτω: 


Εξοπλισμός 

Κανονικά μονωμένος εξοπλισμός 
Βαρειά μονωμένος εξοπλισμός 
Κατηγορία Α ψυχόμενος εξοπλισμός με 
κανονική μόνωση 

Κατηγορία Α ψυχόμενος εξοπλισμός με 
βαρειά μόνωση 

Κατηγορία Β ψυχόμενος εξοπλισμός με 
βαρειά μόνωση 

Κατηγορία 0 ψυχόμενος εξοπλισμός με 
βαρειά μόνωση 

Κατηγορία Ο ψυχόμενος εξοπλισμός με 
κανονική μόνωση 

Κατηγορία ϋ ψυχόμενος εξοπλιοσμός με 
βαρειά μόνωση 

Κατηγορία Α μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με κανονική μόνωση 

Κατηγορία Α μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση 

Κατηγορία Β μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με κανονική μόνωση 


Διακριτικό σημείο 
■- ΙΝ 
ΙΗ 


Π ΝΑ 
ΒΒΑ 
ΒΒΒ 
ΗΠΟ 
ΒΝΟ 
ΒΒϋ 
ΕΝΑ 
ΡΒΑ 
ΡΝΒ* 
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Κατηγορία Β μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση ΡΒΒ 

Κατηγορία Ο μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με κανονική μόνωση ΡΝΟ 

Κατηγορία 0 μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση ΡΒΟ 

Κατηγορία Ο μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με κανονική μόνωση ΡΝΟ 

Κατηγορία ϋ μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση ΡΡΟ 

Κατηγορία Ε μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με κανονική μόνωση ΡΝΕ* 

Κατηγορία Ε μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση ΡΡΕ 

Κατηγορία Ρ μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με κανονική μόνωση ΡΝΡ* 

Κατηγορία Ρ μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση ΡΗΡ 

Κατηγορία Α θερμαινόμενος εξοπλισμός με 
κανονική μόνωση 0Ν/> 


Κατηγορία Α θερμαινόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση ΟΚΑ 

. Κατηγορία Β θερμαινόμενος εξοπλισμός 
με βαρειά μόνωση ΟΒΒ 

Αν ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με αφαιρούμενες ή 
μη ανεξάρτητες θερμαντικές συσκευές, το διακριτικό στχιείο 
ή σημεία θα συμπληρώνονται με το γράμμα X. 

Η ημερομηνία (μήνας έτος), που παρατίθεται σύμφωνα 
με την παράγραφο Α, σημείο 8 στο προσάρτημα 3 του πα¬ 
ρόντος παραρτήματος ως ημερομηνία λήξεως του πιστο¬ 
ποιητικού που εκδίδεται σε σχέση με τον εξοπλισμό, θα 
αναγράφεται κάτω από το διακριτικό σημείο ή τα σημεία 
που προαναφέρονται. 


Υπόδειγμα: 

ΒΝΑ 5- μήνας (Μάϊος) 

λήξεως του 

5 - 1974 1974- έτος ) πιστοποιητικού 
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Αντικαταστήσατε το παράρτημα 3 με τα παρακάτω: 


"Παράρτημα 3 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΟΥΤΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ! 


Παράρτημα 3 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΙ¬ 
ΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΕΡ- 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

Στη διάρκεια της μεταφοράς οι θερμοκρασίες των εν 
λόγω τροφίμων δεν θα είναι υψηλότερες από αυτές που 
αναφέρονται παρακάτω: 

Ερυθρά εδώδιμα παραπροϊόντα σφαγίων +3 °0 3/ 
Βούτυρο +6 °0 

Κυνήγι +4 °0 

Γάλα (ανεπεξέργαστο ή παστεριωμένο) σε 
δεξαμενές, για άμεση κατανάλωση +4 °0 £/ 

Βιομηχανικό γάλα +6 °0 3/ 

Γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, κεφίρ, 
κρέμα και φρέσκο τυρί) +4 °0 3/ 

Ψάρια, μαλάκια και οστρακοειδή V πρέπει να μετα- 

φέρονται πάντα 
σε λιωμένο πάγο 

Προϊόντα κρέατος 2/ +6 °0 

Κρέατα (εκτός από ερυθρά εδώδιμα 
παραπροϊόντα σφαγίων) +7 °0 

Πουλερικά και κουνέλια +4 °0 


V Εκτός από καπνιστά, αλατισμένα, ξηρά ή ζωντανά 
ψάρια, ζωντανά μαλάκια και ζωντανά οστρακοειδή. 

2/ Εκτός από προϊόντα σταθεροποιημένα με αλάτισμα, 
κάπνισμα, ξήρανση ή αποστείρωση. 

37 Κατ'αρχήν, η διάρκεια μεταφοράς δεν πρέπει να ξε¬ 
περνά τις 48 ώρες. 


Άρθρο δεύτερο 

Η αποδοχή κάθε νεότερης αναθεώρησης των διατάξεων 
της Συμφωνίας που κυρώνεται με το νόμο αυτόν, καθώς 
και η ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων 
εφαρμογής της, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου κατά 
περίπτωση υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων, 
κατά περίπτωση, υπουργών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο τρίτο 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. της δε Συμφωνίας κατά 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 αυτής. 

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 1992 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 27 Ιανουάριου 1992 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 

ΤΕΕΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤΘΒ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30’ 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


Π 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α' 

Δρχ. 

13.000 

β) 

» 

» 

» 

Β’ 

» 

23.000 

Υ) 

» 

» 

» 

Γ' 

» 

7.000 

δ) 

» 

» 

» 

Δ* 

» 

22.000 

ε) 

» 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

8 

15.000 

στ) 

» 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

7.000 

ζ) 

» 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

4.000 

η) 

» 

» 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

7.000 

θ) 

» 

» 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

2.000 

ι) 

» 

» 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Β 

50.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη 

Β 

100.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 650 

» 1.150 

» 350 

» 1.100 

» 750 

» 350 

» 200 - 

» 350 

» 100 

» 2.500 

» 5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


















